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本冊テでは、ネット de ナビ、機能設定、困ったときの齡燃、 
総合さくいんなどに〕いて書かれていまず。 
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r わからない-困った！」そんなとをは… 

今 r 困ったときの解決法」 （89 ぺージ〜)をご覧くださし、。 


r 説明してある箇所を探したい！」そんなとをは… 

吟 r 総合さくいん」 （ 101ページ〜)をご覧ください。 
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本書は、ムソ下の機能をお楽しみいただくための、接続、設定や操作のしかたを解説していまず。 
また、本機の操作などに困ったとさもお役立てください。 


パソコンやインターネットに接続して、ネットワーク機能を使う 


本機とパソコンをつないで、「ネット de ナビ」を使えば 
とても便利に！ 

★パソコンから本機を操作できる！ 

パソコンか日録画予約や変更、ライブラリの 
確認などびでさます。また、パソコン画面 
上のリモコンで、本機を操作できます。 

★文字入力もキーボードでらくらく！ 

タイトル情報の編集やキーワードの登録を 
行なラことびでさます。パソコンのキーボード 
か日文字入力でさます。 

★パソコンで録画香組などを見ることが 
できる！ 


パソコンで放送中の番組や録画した番組を見ることび 
でさます。 

など 

パソコンと接続することで楽しみが広がります! 




本機のいろんな機能の設定をを更でをるよ 


はじめての誠/管理設を 
チヤンネル/入力設定 
通信設定 
DVD プレイヤー設定 
操作' 表示設を 
再生機能設定 
録画機能設定 


> 


趣 


本機のさまざまな機能の 
設定をお使いのを件ホ 
お好みに合わせて 
変えられます。 
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接続方法によつて使える機能が異なるので、 
最初に「ネット接続設定」章をよく読んで 
接続するパソコンなどの動作環境や、接続 
方法などを確認してね！！ 


便利に 
楽しく 
使って 
みよラ 


さらにブ□ー ドバンド常時接続の環境につなげば 
もっと楽しく！ 




★か出先からメールで録画そ約できる！ 

e メールの本文に録画予約の内容を入力し、設定した 
メールアドレスに送信すると、録画予約できる機能 
です。 

★インターネット香組表 （ iEPG ) か6録画そ約できる 

お好さな EPG 録画予約サイトを二つ設定でさます。 


★予約ランキングやクリツプ映像など 
「おすすめサービス」が楽しめる！ 

おすすめの番組 U ストや番組予約状況のランキングを表示したり, 
ク U ップ映像をダウン□ー ドしたりしてお楽しみいただけます。 


などなど… 


ネットワーク機能を最大限に活巧できるおすすめの接続方法です！ 


※ブ□-ドバンド苗時接続環境につないだ場合でも、お客様のネットワーク環境などの条件によっては、 
ご和用になれない機能びあ D ます。 


操作などに困った6… 


矢□リたい操作がどの冊子に 
書いてあるのかわからない ！ L 



取扱説明書に書いてある用語の 
意巧がわからない…？， 
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はじめに 


链 J : のご i 主意 


製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危書と財産の損書を未然 
に防ざ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示- 
図記哥をよく理解してか日本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■ 表示の説明 


表示 

表示の意味 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、人が死 t または重傷(*1)を負ラことが想定 
されることを示します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、人び傷書（*2)を負ラことび想定される 
か、または物的損害（*3)の発生び想定されること"を示します。 


*1 :重傷とは、失明やけが、やけど（高温-低温)、感電、骨が、中 
青などで、後遺症が巧るちのおよび治療に入院-長期の通院を 
要ずるものをさします。 

* 吕：傷喜とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが-やけど- 
感電などをさします。 

*3 :物的損喜とは、 家屋. 家財および家畜-ぺット等にかかわるお 
大損喜をさします。 

■ 図記号の例 


図記号 

図記号の意味 

0 

禁止 

"〇" は、 禁止 （してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


"参"は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

A 

"么 "は、 を意を 示します。 

具体的なを意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


別冊（導入•設定編）のまを上のごま意を化ずお読み < ださい。 
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iEPG で録画予約をする _ 

おまかせ自動録画の設定をする（おまかせ設定) 

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する 

リス!覧で表示/変更する . 

設定項目 . 

サムネイルー覧で表示/変更する . 

フォルダを設定する . 

キーワードを設定する _ 

ライブラ U 情報を使う（ライブラリ) _ 

見たいタイトルの格納先ディスクを探す . 


ネット de ナビの機能と設定について 

ネット de ナビででさること . 

ネット de ナビの設定の琉れ . 

メインメニユー画面について . 

番組の録画予約をする _ 

設定項目 . 

iEPG /番組ナビのチヤンネル名を設定する 


ネットワーク機能の概要 _ 

対応機器とのネットワーク間ダビングをする（ネット de ダビング） . 

iNET を利用して番組表データを取得する . 

バソコンで本機を操作する（ネット de ナビ） . 

接続方法によって使えるネットワーク機能が異なります . 

ネットワークに接続する _ 

直接バソコンやネット de ダビング対応機器と接続する場合 . 

本機のみをブ□ー ドバンド常時接続対応モデムと接続する場合 . 

本機とパソコンやネット de ダビング対応機器をブ□ー ドバンド常時接続対応モデムに接続する場合 

イーサネット設定をする _ 

イーサネット設定をする . 

設定項目（ネット de ナビ/ネット de ダビング画面） . 

設定項目（アドレス/プ□キシ画面） . 

ネット de ナビを使ラパソコンの設定をする _ 

バソコンの設定をする（バソコンと直接接続している場合) . 

バソコンの設定をする（ブ□ードバンド常時接続のバソコンと接続している場合） . 

ネット de ナビを起動する _ 

ネット de ナビ設定をする 


ネット de ナビ 




WWW ブラウヴ . 

用語と商標について.... 

制限事項と免責事項 
制限事項 . 






機能設定 



































はじめての設定/管理設定 
チャンネル/入力設定.…… 

通信設定 . 

DVD プレイヤー設定 ........ 


はじめに _ 

ち<じ（つづを） 

タイトルの情報を見る . 

ライブラリ情報をパソコンにファイル出力する ... 

全ディスク番号ごとの残量一覧を表示する（ディスク名一覧） . 

DVD - Video 作成用の背景（メニューテーマ）を設定する 

ユーザ* メニューテーマを削除する ... 

登録したユーザ-メニューテーマを本体側で使用するには .. 

e メールで録画予約をする _ 

メール録画予約の設定項目 . 

e メール予約の便利な機能 ... 

リモコン画面で操作する _ 

表示部の見かた . 

リモコンの見かた ... 

ネット cJg ^—71、一 K... 

パソコンのキーボードで操作する . 

編集リモコンで操作する ....... 

ィ、ツト ae モ—夕一 . 


DLNA 対応機器にタイトルを配信する（ネット de ヴーパー機能を使用する） 49 


§5^疋方ぶ . 

. 49 

ネットワークにつながらないとさは 

已1 

ネット de ナビ-ヘルプ 

已2 

1 機能設定 1 

ミ 凡み 一 一 臣と 

巧 化> - L - 見 

已4 

設定の変更と機能の設定 

已6 


操作•表示設定 . 61 

S 生機能設^ . 63 

録 B 機能誠 . 66 


参ち情巧 


アスペクト比（画面比）について _70 

出力される音芦の種類 _72 

言語コード表 _73 

技術情報 _74 

廊画時間につし、て . /4 

画質につし、て （SP、LP、TS、A1、A2、DU MN モードの使し、分け） . 74 

□□D/Ml、□□D/M2 につし、て . 74 

L-PCM (U ニア PCM) につし、て . 74 

地上デジタル放送/その他のデジタル放送について . 75 

ソフトウて 了の }くージヨンアツプについて . 76 

用語解説 _77 

本機で使われるソフトウエアのライセンス情報 _^ 

本機で使われるフ U - ソフトウエアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグ U - メント原夕（英夕 ） 82 

困ったときの解ミ夫法 _ 89 

テレビ画面に表示されるメッセージ画面について _^ 

総合さくいん _101 

商品の保証とアフターサービス _ 107 

商品のお問い合わせに関して 裏表紙 


• 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することびあります。 

•本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略びあり実際とは異なる場合びあります。 
•本書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。 
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ネット接続設定 

本機をプ□ードバンド甫時接続の糧境で、インターネット 
に接続するちまや、バソコンとつないで本機を操作するた 
めの設定などを説明しています。 

♦本機のネットワーク機能と設定について 

•動作廣境について 

•制旧事項と巧責事頃 

♦ネットワーク機能のお要 

参ネットワークに接続ずる 

参イーヴネット設定をずる 

•ネット de ナビをほ5パソコンの設定を 
ずる 

参ネット de ナビを起動する 


•ネット de ナビ設定をする 


ット接続設定 


本機のネットワ-ク機能と設定について 


ネットワーク機能の接続や設定の前にお読み < ださい。 

本機のネットワークを利用した主な機能には、政下のものがあります。 

• パソコンか6本機を操作する、ネット de ナビ機能 

• ネット de ダビング対応機器（当社製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機及び VTR —体 
型含む）など）とのネットワーク間ダビング 

• iNET を利用した、地上アナ□グ放送などの番組表情報の取得 
• 「番組ナビ」の「おすすめサービス」機能 

• DLNA 機能を使ったタイトル配信 

• 本機を制御するプ□グラム（ソフトウェア）の最新版のダウン□ード（〇76ページ） 

用途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定ちまが異なります。故下の表で確認してから接続や設 
定をしてください。 

ネットワーク機能が働かないときには、設定をちラー度確認してください。 



説 巧 

動作環境 

ネット de ナビ 

(が4 ページ） 

1 

本機の作や致定などを we b 画面でわな 
える機能です。また、 L ツ下のような便利 
な機能び利用できます。 

•日 S : Windows ® 200 日/ XP 

Mac OSX (10.4) 

- Java VM Ver .1.5 (Mac OS X は 1.4.2) 

(Ol □ぺージ） 

— 

iEPG で録画予約をずる 

(030 ぺージ） 

インターネットま組表 ( iEPG ) を利用し 
て録画予約びできます。 

•日 S : Windows ® 200 日/ XP 

Mac OSX (10.4) 

(ウ ] 日ページ） 

e メールで録画予約をする 

い40 ぺージ） 

が出先などから e メールで録画予約びで 
さまず。 

•日 S : Windows ® 200 日/ XP 

Mac OSX (10.4) 

CO ] 日ぺージ） 

ネット de リモコン 

C 043 ぺージ） 

ブラウヴに表示された1」モコン画面で本 
機を操作でさます。 

•日 S : Windows ® 2000 /XP 

Mac OS X (10.4) 

- Java VM Ver .1.5 (Mac 日 S X は] .4.2) 

(な 10 ぺージ） 

ネット de モニター 

(04 目ぺージ） 

録画ま組などを we b 画面で見ることかで 
さます。 

•日 S : Windows ® 200 日/ XP 

Mac OSX (10.4) 

- Java VM Ver .1.5 (Mac OS X は] .4.2) 

CO ] 日ページ） 

ネット de ダビング 

(〇 操作編 1 日 7 ページ） 

ネッ ト de ダビング対応機器と LAN で接 
続し、ネットワーク間ダビングび行なえ 
ます。 


番組ナビ- iNET 
番組ナビ （ iNET ) の設定 

(な 導入.設定編 72 ぺージ） 

タイトル名やま組説明をインターネット 
から自動取得ずる機能です。 


番組ナビ-おずずめサービス 

(〇 操作編 78 ページ） 

おずすめのまおや録画予約ランキングを 
表示したり、ク U ップ映像のダウン □一 
ドなどびでさます。 


ジャストク□ック-時計サーバ 

(じ 導入.設定編 47 ぺージ） 

専用のサーバーに本機び自動的にアクセ 
スし、自動で時刻を合わせます。 


DLNA 巧応機器にタイトルを 

酉己信ずる (ネット de サーバー機能を 
使用する） 

(じ49 ぺージ） 

ネットワークに接続した DLNA 対応機器 
(デジタルメディアプレイヤー）にタイト 
ルを配信しまず。 

0 49 ぺージをご覧ください。 













基本的な設定 

必要な設定 

ネットワーク環境※ 

ブ □ー ドバンド 
常時接続環境あり 

ブ □ー ド バンド 
常時接続環境な し 

. イ-サネット設定(な 1 目ぺージ〜） 


〇 

A 

. イ-サネット設定（な]目ぺージ〜） 

ープ□ー ドバンド萬時接続の環境び必要です。 
(ウ14、 ] 已ぺージ） 

-番組情報サイトの設定（〇 20 ページ） 

- iEPG /番組ナビのチトンネル名を設定する 
(ウ28ページ） 

〇 

X 

. イ-サネット設定（な]目ぺージ〜） 

ーブ□ー ドバンド常時接続の環境び必要です。 
(じ] 4、1已ぺージ） 

-^ール録画予約機能の設定 
(ウ 21 ページ） 

〇 

X 

. イ-サネット設定（じ]目ぺージ〜） 

-その他の設定 

一 U モコンアクセスポートま号 
(じ 22 ページ） 

〇 

〇 

. イ-サネット設定（な]目ぺージ〜） 

•QuickTime ( Ver .7.0.3) のインストールと 
設定（な] 0、48ページ） 

-ネット de モニターの設定（な4目ページ） 

〇 

〇 

. イ-サネット設定（な]巨ぺージ〜） 

•ネット de ダビング設定 （ L > 16ページ） 

ーダビング要求を【受け付ける】に設定する 
ーグループ名を入力する 
(ダビングしたい機器のグループ名はすべて 
同じ名前に設定します。） 

-グループノ くスワードを入力する 
(ダビングしたい機器のパスワードはすべて 
同一のものに設定します。） 

〇 

A 

. イ-サネット設定（な]目ぺージ〜） 

ーブ□ー ドバンド常時接続の環境び必要です。 
(〇 ]4、1已ぺージ） 

-番組情報サイトの設定 
(な 2 日ページ） 

〇 

X 

. イ-ヴネット設定（な]目ぺージ〜） 

ーブ□ー ドバンド常時接続の環境び必要です。 
(じ> ]4、1已ぺージ） 

-番組ナビ設定（じ導入-設定編72ページ） 

一「地上アナ□グ/ライン入力の番組データ取 
得」を [ iNET ] または【しない]に設定する 
•おすすめサービス設定（〇操作編78ページ） 

〇 

X 

. イ-サネット設定（な]巨ぺージ〜） 

ーブ□ー ドバンド常時接続の環境び必要です。 
(〇 ]4、1已ぺージ） 

-ジトストク□ック 
(ウ導入-設定編47ページ） 

-その他の設定一時計サーバ（じ 22 ページ） 

〇 

X 

. イ-サネット設定（な]目ぺージ〜） 

- DLNA 設定（〇 4日ぺージ） 

〇 

〇 


《 0 = 利用でをまず/ A = 制限つをで利用できまず /X =利用できません 

「ブ□ー ドバンド常時接続環境あり」でち、お客様のネットワーク環境などの条件によっては、ご利用でさない機能びあります。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情巧 
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ット接続設定 


動作環境について 



ネットワークを利用する機能や、ネット de ナビ機能には、どんなパソコン 
や 0 S が対応しているの？ 




本機は、 IE 圧（米国電気電子巧術ち協会）802.3規格に準拠していまず。 

ネットワークを利用ずる機能や、ネット de ナビ機能をお使いいただくためには、 L ソ下の環境 
び必要でず。ネットワークやバソコンに接続ずる前にお確かめください。 


ネットワーク 接続原境 

ブ□ー ドバンド常時接続の環境。 

夕ぉ知 Stt 

-動作環境は、予告な<変更される場合びあります。 
また、すべての動作をな証するをのではありませ 
ん。 

-本機に関する最新情報は、当社ホームページでご 
お認ください。 

http :// www 3. toshiba . co . jp / hdd - clvd / support / 

•) ':ソコンや WWW ブラウヴの下記け降のノ （ー ジョ 
ンについてお使いいただけるかは 「 RD シ U - ズサ 
ポートダイヤル」（〇裏表紙)にお問い合わせくだ 
さい。 

※な下はネット de ナビ機能にお要な動作眉境でず。 

パソコン 

0 S : Windows ® 2日0日 / XP 
Mac 03 X (10.4) 

上記日 S 政外の環境での動作は保証していま 
せん。 

カラー モこ ター： ] 日ビット カラー 政上、80日 X 
6日0ド'ット政上 

必要なデバイス： LAN ポート （1 日0目 ase - TX / 

1 OBase - T ) 

WWW ブラウザ 

Windows ® 2日0日の場合 ： Internet Explorer 目.日 
Windows ® XP の場合 ： Internet Explorer 6.0/7.0 
Mac 日 S の場合： Safari 2.0 .3 

上記似降のバージョンについては、すべての動作 
を保証するちのではありません。 

ネット de ナビの機能を使うには 、 Java VM 
Ver . l . 己 ( Mac 日 S X は1 .4.2) がインストールさ 
れている必要がありまず。最新の Java VM を入 
手するには、米国 Sun Microsystems . Inc . の 
http :// java . com / ja / のヴイトでご確認ください。 
10 


ネット de ナビの機能「ネット de モこター」を 
使うには 、 QuickTime Ver .7.0.3 がインストー 
ルされている必要がありまず。 QuickTime を入 
手するには 、 Apple Computer , Inc . のサイト 
http :// www . apple . co . jp / quickiinne / clownloacl / 

でご確認ください。 

に0日7年1□月現在） 

用語と商標について 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer な 
米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

Windows ® 2日0日... Micros 日ザ Windows ® 2日日日 
ProTessional operatin 呂 system Service Pack 4 
( SP 4) 日本語版 

Windows ® XP ... Microsoft ® Windows ® XP 
operating system 日本語版 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows 
Operatin 邑 System です。 

• Macintosh 、 Mac 、 Safari 、 QuickTime は、米国 
および他の国々で登録された Apple Computer , 
Inc の商標です。 

-本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商 
標および登録商標として使用している場合があ 
0ます。 

- Java およびすベての Java 関連の商標および □ 
づは、米国およびその他の国における米国 Sun 
Microsystems . Inc . の商標または登録商標で 
す。 

• DLNA @ および DLNA CERTIFIED ™ は Di 旨 ital 
Living Network Alliance ® の商標です。 

^ごかいこなしのポイント！ 

r 制限事項と免責事項」（[>11ぺージ)もよくお 
読みいただを、ご理解いただいた上でネット de 
ナビをお使いください。 ,__^ 









ネット接続設定 


制限事頃と巧責事頃 


本機のネットワークを利用した機能をお使いになる前に、む下のを責事項-制限事項などを必ずよくお読 


み < ださい。 


制お事頃 

•ネット de ナビ機能は、本機をネットワークにつなぎ、 
本磯び動作状態のときにだけ使巧できます(ネット de 
ナビ機能の電源待機状態での^ール予約確認機能は除 
<)。 

また、「録画予約」を設定した場合とパソコンなどか5 
Wake 日 nLAN 機能を利用する場合を除き、本機能で本 
体側の電源を「入」にすることはできません。 

•ネット de ナビ機能の動作環境： 

1.0 S (オペレーティングシステム）： 

Windows ® 2000、 Windows ® XP (日本語版） 
Mac 05 X (10.4) (日本語版） 

2. D 0 S / V 互換パソ]ンまたは Macintosh 〕 ンピユー 
夕 （LAN コネクタが必要） (市販品） 

3. WWW ブフウヴ ( Windows ®) : Internet Explorer (対 
応バージョンについては、な1日ぺージをご覧くだ 
さい。） 

WWW ブラウヴ (Mac OS ) : Safari (対応パ'-ジョ 
ンについては、な1日ぺージをご覧ください。） 
「 iEPG 予約機能」、 f メール予約機能」をご使用になる場 
合には、あわせて W 下の環境が必要でず。 

4. インターネット常時接続環境(ブ□ー ドバンド接続必須) 
己.設置場所か5パソコンで送受信巧能な—ルアカ 

ウント ( P 日 P サーバー および SMTP ヴーバーを 使巧 
したサービス） 

目.八ブ機能を持ったブ n — ドバンドルーター （DHCP 
機能搭載を推奨） 

7.有線の LAN 接続び家庭の環境で困難な場を、無線 
LAN アクセスポイントと本機につなぐ無線 LAN イー 
ヴネットアダプタ(市販品） 

•動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場 
合や、何5かの不具をび発生することがあ0ます。す 
ベての環境での動作を保証するわのではありません。 

• 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会 IEEE 8 日と3 
に準拠しています。 

•本機の通信状態、またはネット de ナビ機能で本機とパ 
ソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、 
表示や通信にエラーび発生する場合びあります。 

• プ□バイダ(インターネット接続事業者)側の設定や制 
限によっては、本機能の一部げ使用でをない場をびあ 
ります。 

•電話通信事業をおよびプ□バイダとの契約費用および 
通信に使用される通信費巧は、お客様ご自身でお支払 
い < ださい(方ール予約の送受信の費巧も含む)。 

なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 ( ADSL モデムな 
ど）に10巨 ASE - T または、 ] 00巨 ASE - TX の LAN ホ 
卜びない場合は接続でさません。 

• ADSL でご利巧いただくには、 ADSL モデムび必要で 
す。通信事業ちやプ□バイダび採用している接続の方 
式や契約の約款などによっては、本製品をご利用いた 
だけない場合や同時接続する台数に制限や条件びある 
場合びあ0ます。（契約び一台に制限される場含、すで 
に接続されているパソコンびあると、本機を二台目と 
して接続することび認め5れていないことびあります） 
•プ□バイダによってはルータの使用を禁止あるいは制 
限している場合げありまず。 

詳し<はご契約のプ n バイダにお問い合わせ<ださい。 

• ブ□-ドバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、 
カテコ' U - 已と表示された1日目 ASE - T /1 日日巨 ASE - 
TX の LAN ケーブルをご使用ください。 

直接本機とパソコンを接続する場合は、市販のク□ス 
ケーブルをご使用ください。 

•セキユ U ティソフトウエア自体やその設定によっては、 
本機能の一部び使用でさない場合びあります。 


• 政下は、ネット de ナビ機能を対象とした制限事項にな 
りまず。 

•ネット de ナビ機能は、パソ]ン上で録画予約を設定 • 
変更したり、タイトル名-チャプター名-番組情報等 
のテキスト情報の編集や各種設定の変更、サムネイル 
表示、 DVD - Vicleo ;< ニューの背景データの取込みはで 
さますげ、それ政がの情報の取得や変更、追加はでさ 
ません。 

•本機とパソコンを直接接続する場含には別違市販の 
LAN ケーブル（ク□スケーブル）を、八ブやルータとの 
接続には別途、市販の LAN ケーブル(ストレートケーブ 
ル)をご巧意 < ださし、。 

• 「^―ル予約機能」をご利用になるには、 P 日 P 3 または 
AP 日円こ対応したご家庭から接続可能な—ルのア 
カウントび別途必要でず。携帯電話などの^ールアド 
レスのよラに、ご家庭のパソコンか5アクセスでをな 
し' le 方ールのアカウントはご利用になれません。 

本機が同ネットワーク経由でインターネットプ□バイ 
ダのメールサーバーにアクセスでさるよラ、常時接続 
されている必要びあ0ます。なお、本機と^ールサー 
バーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必 
要はありませんが、パソコン側で自動的に^ールサー 
バーか5方ールを受信してサーバー側の^ールを受信 
時に削除されるよラに設定している場合、本機で予約 
；<ールを受信する前に消えることびありますので、サー 
ノ（一にコピーを残すなどの設定変更げ必要です。 

•携帯電話か5の^ール予約には、インターネットメー 
ルを使用してください。ショート方ールのよラな携帯 
電話間だけの;< ール機能では使巧できません。 

• ポータルサイトの web 六ール ( P 日 P 3 対応していない) 
は^ール予約の設定には使用でさません(録画予約完了 
通知のアドレスには設定できます)。 

巧責事頃 

•本機能によって接続した機器に通信障害等の不具合び 
生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負い 
ません。 

• お客様の居住環境び、ブ□ー ドバンド常時接続にでさ 
ない場含、当社は一切責任を負いません。 

•火災、地震などの自然災書、第云者による行為、その 
他の事故、お客様の故意または過失、誤巧、その他異 
常な条件下での使巧によって生じた障害に関して、当 
社は一切の責任を負いません。 

•本機能の使巧または使巧不能か5生ずる付随的な障害 
(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化•消失、 
インターネット契約料金-通信費用の損失など)に関し 
て、当社は一切責任を負いません。 

•取扱説明書および本書の記載内容を守5ないことに 
よって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いま 
せん。 

•接続した機器、使巧されるソフトウェアとの組み合わ 
せによる誤動作や、八ングアップなどか5生じた損害 
に関して、当社は一切責任を負いません。 

•本機能を使巧中、万一何5かの不具合によって、録画- 
録音-編集されなかった場含の内容の補償および付随 
的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、 
当社は一切の責任を負いません。 

•インターネットを使用して提供されるサービスは、予 
告なく一時停止した0、サービス自体び終了される場 
含びありますので、あ5かじめご了承ください。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情巧 
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ット接続設定 


ネットワーク機能の巧 I 要 


巧 ri あ機器とのネットワーク巧ダビングをする（ネット de ダビング） 

♦同ーネットワーク上のネット de ダビング対応機器挡社製 HDD&DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭 
載機および VTR- 体型を含む)）にダビングずることができまず。（:>操作編 1 已 7 ぺージ） 



iNET を利用して番組表データを取得する 

♦本機をブ□-ドバンド常時接続の環境でインターネット接続しておくと、インターネッ 
卜を利用して番組データサーバーか6を組データをダウン□ードでをまず。 


インターネット 



•本機とパソコンを接続して、パソコンか S 本機を操作ずることびできまず。（¢>24ページ〜) 
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■ 接続-設定の概要 _ 

-【イーヴネット利用設定】を【利用する】に 
設定ずる（導入.設定編078ぺージ） 

如プ J ) -- 

①ネットワークに接続ずる 
([>14ぺージ~) 

⑤ イーサネット設定をずる 
(じ> 1色ぺージ~ ) 


ADSL モデム 


■ 接続.設定の概要 _ 

. 【イーヴネット利用設定】を【利用する】に 
設定する（導入.設定編 C 78ぺージ） 

テップ r ) - 

「ネット de ダビング」とびでさます 

※ルーターを使ってネット de ダビング対応機器と本機を接続 
する場合 


①ネットワークに接続ずる 
(じ14ぺージ〜） 

⑤イーサネット設定をずる 
(じ1色ぺージ〜 ） 



ネ 


接 


パソコンと直接接続する場さ 


ブ□-ドバンド常時接続のパソコンと接続する場合 




〇8ぺージの「本機のネットワーク機能と 
設定について」もご覧ください。 / T ^ t -71 


「ネット de ナビ」 びでさます 

①ネット de ナビを起動ずる 
(0 19ぺージ） 

⑤ネット de ナビ設定をずる 
020ぺージ） 

③ iEPG チヤンネル名を設定ずる 
(0 吕8ぺージ） 

※③は、録画予約サイト ( iEPG サイト）を使って 
録画予約をする場合に必要な設定でず。 


^ iNET を利用して番組データを取得するな 
M ど、本磯のネットワーク機能を最大限に活用 
するには、ブ□ー ドバンド常時接続環境との 
接続び必要です。 


梦ップを- 

「 iNET を利用して番組データ取得」 び 

でさます 

① r 番組ナビ設定一地上アナ□グ/ 
ライン入力の番組データ取得」で 
「iNET」 を設定ずる 
(0 導入.設定編7吕ぺージ） 


「ネット de ナビ」 びでさます 

① パソコンの設定をずる 
(0 18ぺージ） 

⑤ ネット de ナビを起動ずる 
(¢>19ぺージ） 


接続方法によってほえるネットワーク機能び異なります 

バソコンと接続ずるためには、 LAN 接続でをるバソコンが必要でず。 

バソコンと直接接続ずるちまと、ブ□-ドバンド甫時接続のバソコンと接続ずるちまがありまず。それぞれの接続のち 
まで使えるネットワーク機能が異なりまず。 











ット接続設定 


ネットワークに煩屍ずる 


本機の 「 LAN 」 端子を使って直接パソコンやネット de ダビング対応機器と接続ずるち法と、ブ□-ドバンド 
常時接続の環境でインターネットに接続ずるち法を説おしまず。用途に合わせて接続をしてください。 


直接パソコンやネット de ダビング巧応機器と接続する場さ 




(例： ADSL モデム(ルーター内蔵タイプ)を使ってネッ 
トワークと接続ずる） 

ADSL モデム 
(ルーター内蔵タイプ） 


ADSL 回線などになっている 
電話回線 


ロロロロ] 


LAN (曰 her ) 端テへ 


(例： ADSL モデムとルーターを使ってネットワーク 
と接続ずる） 


ルーター 


ADSL モデム 


/ N / \ 

[[ロロロロ巧 1I 口 叫卜 


ADSL 回線など 
になっている電 
話回線 


LAN ( Ether ) 端テへ 


ストレートケーブル（市販品) 



























《 「番組ナビ J での ADSL モデム（ルータータイプなど）の接続では、パソコンと本機との接続は不要でず。ただし、 
プ□キシサーバーの設定が必要な場合、追加設定が必要となりまず。（じ！ 7 ページ） 

《 「編集ナビ J での「ネット de ダビング」の対応機器と同ーネットワーク巧で接続ずるときは、パソコンと本機との接 
続は不要でず。 

ご ミ 主意 

- LAN ケーブルの巧を差しをずるとをは、おず本機とパソコンや接続ずる傑器の電源を 
切ってか5巧なって<ださい。 

- LAN ケーブルの抜を差しは、プラグを持って行なって<ださし、。 

抜くとさは、 LAN ケーブルを引っ張5ず、 n ック部を押しなげ5抜いてください。 

- LAN 端テに電話のモジュラーケーブルを接続しないでくださし、。 

故障の原因となる場をびあ0ます。 

• CATV インターネット、 B フレッツなどち使巧でさますび、さまざまな接続形態があ 
0ますので回線業ちやプ n バイダの指示に従ってください。 


終お知らは 

-本機をブ□ー ドバンド常時接続環境に接続して使用するには、新規に IP アドレスを設定することにな0ます（〇 ] 7 
ページ)。プ□バイダによっては、インターネットに接続できる機器の台数び制限されている場合びあ0ます。詳しく 
はご契約のプ□バイダにお問い合わせください。 



ネット de 
ダビング 
巧応機器 


ネット de ダビング 
対応機器 


ストレートケーブル怖販品 




(例： ADSL モデムとルーターを使ってネットワーク、パ 
ソコンやネット de ダビング対応機器と接続ずる） 


ルーター 


ADSL モデム 


/ \ / \ 
巧甘甘甘订 因_ 

ft ft t 


ADSL 回線など 
になつている電 
話回線 


LAN ( Ether ) 端テへ 


(例： ADSL モデムりレーター巧鼠タイスを使ってネット 
ワーク、パソコンやネット de ダビング対応機器と接 

続ずる） ADSL モデム 

(ルーター内蔵タイプ） 


ADSL 回線などに 
なっている電話回線 


ロロロロ 

t 个个 

LAN (曰 her ) 端子へ 


LAN 端子へ 


使用ケーブルについて 

ルーターを使って接続する場合は、市販の 
LAN ストレートケースレ（カテゴ U 巳と表 
おされた1 0 BASE - T /1 OOBASE-TX の 
LAN ケーブル）をお使いください。 


本機とパソコンやネット de ダビング巧応機器をブ□ー ドバンド常時接続が応モデムに接続する場合 

本体背面 \ 


機能設定 


参ち情巧 
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ネット接続設定 


イーサネット設定をする 


■準備 _ 

① 「スタートメニユー」画面か5、 r 設定メニユー」を表示ずる。 
@「通信設定」^「イーサネツト利用設定」^「利用ずる」の順に選択、ミ夫定する。 


イーヴネツト設定をする 


タブを選択して画面を切り換えます 


設定メ ニユ - 


田 


ネット拍すピ 


ネツトたタビング B ち 


に 


本なユーザーち [TOSHIBA 


ピンク®* 
ブ,1/-フ« 


のトス(スワ-ド I 


下の表と次のぺージの表にしたびつ 
て、 r ネット de ナビ/ネット de ダビン 
グ」画面と「アドレス/プ□キシ」画面 
の各項目を設定する 


本なボートき号_ ] 


-不正なアクセスなどを防ぐため、 r 本体ユー 
ヴー名」と「本体パスワード」を必ず入 
力する必要があります。ユーヴー名とパス 
ワードは、他人に知られたり、容易に推測 
されないよラな、お宮様独自のをのにして 
<ださい。 

これらの入力をしないと、設定を完了でさ 
ません。 


0|黯終ねつた引登録】を選び、© 


設定頃目（ネット de ナビ/ネット de ダビング画面) 


■ネット de ナビ設定 

(バソコンから本機にアクセスするための設定です。） 


本体名 

半角英数字記号1日文字 
政内 

通萬は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場含は、 
それぞれ本体ごとに変更してく ださし、。 

本体ューザー名 

半角英数字記号16文字 
し U 内 

パソコンから本機にアクセスするための1□です。 

他人に知6れたり、容易に推測されないよラな、お客様独自のものに 
してください。（避けた方がよい例：ご自身やご家族の名前、電話番 
号、誕生曰、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並 
びなど） 

本体 パ スワード 

半角英数字記号16文字 
政内 

パソコンから本機にアクセスするためのパスワードです。 

他人に知られたり、容易に推測されないよラな、お客様独自のものに 
してください。（避けた方びよい例：ご自身やご家族の名前、電話番 
号、誕生曰、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並 
びなど） 

パスワードを入力すると「*」で表示されます。 

パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定してく 
ださい。 

本体ポート 番号 

80 

通常は設定を変える必要はありません。ラまく接続でさないとさや、 
機能の一部が働かないとさに、200日〜10日00の間で変更します。 


■ネット de ダビング設定 

(ネット de ダビング機能を使う場合に設定します。) 


ダビング要求 

受け付ける 

東芝製 HDD & DVD レコーダー (HD DVD ドライブ搭載機および 
VTR —体型を含む）を複数台ネットに接続して相互ダビングすると 
さに選びます。 

受け付けない 

ネットを通してのダビングを許可しません。 

グループ名 

例 ： TOSHIBA 

複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。 

グループパスワード 


グループ名を設定したとさに、パスワードを設定します。 
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■ネット de ダビングの設定についての重要なお知 S せ 

すでにお持ちの RD シ U — ズ(ネット de ダビング対応の従来モデル）とネット de ダビングするときは、両方のグルー 
プ名とパスワードを一致させないと、相互にダビングすることびできなくな0ますので、本機能をご利用になる機 
器は、すべて同一のグループ名とグループパスワードに設定してください。 

従来モデル‘ x ‘ i のグループ名とグループパスワー问ま、初期設定びいずれも半角の大艾字で 、 「T 日 SH 旧 A 」 となって 
います。お客様びこの初期設定のまま従来モデルをお使いの場合、本機に IT 日 SH 旧 A 」 を設定してご使用いただく 
ことをできますび、不正なアクセスなどを防ぐためにも、従来モデルの「ネット de ナビ」画面(パソコン上)で「本体 
設定」を開さ、「ネット de ダビングの設定」を、本機で新たに設定したグループ名とグループパスワードに変更し 
ていただくことを強く推契いたします。 

ネット de ダビング対応従来モデル(グループ名、グループパスワードの初期設定び 「 TOSH 旧 A 」 の機種） 
RD - XS 43、 RD - XS 己3、 RD - XS 24、 RD - XS 34、 RD - XS 3 目、 RD - XS 4 日、 RD - X 已、 RD - H 1、 RD - H 2、 
RD - Z 1 

《2 RD - Z 1 では「ネット de ナビ設定」となります。 

設定頃目（アドレス/プ□キシ画面） 

■パソコンと直接接続した場合 （ C > 18ページのパソコン側の設定らご覧ください。） 


《「編集ナビ J での r ネット de ダビング」の対応機器と本機を直接接続ずるとをの r アドレス/プ□キシ J 設定ち、パ 
ソコンを巧応機器に置さ換えて設定してください。 


DHCP 

使わない 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスが 
192.1日 S .1.1 日の場合 
例：192.168 .1.1 5 

本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを設定 
します。 

ヴブネットマスク 

巧 Ij : 2己已 .2 巳已 .2 己巳.0 

接続するネットワーク環境のヴブネットマスクを設定します。 

デフオルト ゲー トウエイ 

例：192.168 .1.1 

本機がゲートウェイを使ラ場合に設定します。 

DNS サーパ‘一 

例：192.168 .1.1 

本機が DNS を使ラ場含に設定します。 

プ□キシ サーバー 

(設定不要） 

設定は不要です。（設定してち無視されます。） 

プ□キシポート 

(設定不要） 

設定は不要です。（設定しても無視されます。） 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとに決められている MAC アドレスび表示されています。 
変更はでさません。 

接続確認& 

本機と接続したパソコンに接続されているか確認します。 

注： r 接続確認」をして DNS サーバーに関するメッセージが表示される場合は無視してください。 


M 接続確認】を選び、『ミ夫定』对甲すと「アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目び保存され、保を前の設定に戻せ 
なくなります。念のため設定内容を書き留めておくことをお勧めします。 


與ぉ知5せ 

- IP アドレスは、プライベート IP アドレスび設定できます。（例： 192.1 日 8.1.1 〜192.1目 8.1.2 已 4) 

■ブ□ー ドバンド常時接続環境に接続した場合 


《「編集ナビ J での「ネット de ダビング」の対応機器と同ーネットワーク巧で接続ずるときの r アドレス/プ□キシ J 
も同様に設定してください。 


DHCP 

使ラ 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

IP アドレス 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得した IP アドレスび表示されます。 

ヴブネットマスク 

(設定不要） 

DHCP サーバーから取得したサブネットマスクが表示されます。 

デフオルト ゲー トウエイ 

(設定不要） 

DHCP サーバーか5取得したデフォルトゲートウェイび表示されます。 

DNS サーパ‘一 

自動取得 r 使ラ」 

「使ラ」を選ぶと DHCP サーバーから自動的に DNS サーバーアドレ 
スが取得されます。 

自動取得「使わない」 

DNS サーバーアドレスを手動で入力します。詳しくは「ネット de 
ナビオンラインヘルプ」をご覧ください。 

プ□キシ サーバー 

半角英数字記号32文字 
政内 

使用しているプ□バイダでプ□キシ設定び必要な場合に、そのプ□キ 
シサーバーのアドレスを設定します。 

プ□キシポート 

80 

通南は設定を変える必要はありません。変更び必要なとをだけ、！〜 

6已己3已の間で設定します。 

MAC アドレス 

(設定不可） 

各本体ごとに決められている MAC アドレスび表示されています。 
変更はでさません。 

接続確認* 

1本機びルーターと問題なく接続されているか確認します。 1 


&【接続確認】を選び、『決定』を押すと「アドレス/プ□キシ」画面で変更した項目び保存され、保を前の設定に戻せ 
なくなります。怠のため設定内容を書を留めておくことをお勧めします。 


^お知5せ 

-ルーターの DHCP 機能びラまく働かない場合（その場合デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスび 
取得でさずエラーになります。）は、ルーターの方一力一にお問い合わせください。 

-本機のネットワーク機能を使うときは、イーサネット利巧設定（〇導入•設定編78ページ）を「利用する」に設定 
して < ださし、。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情巧 
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ネット de ナビを使うパソコンの設定をずる 



ネット de ナビを使うバソコン側の設赶ホ、 0S の種類によって異なりまずので、詳しくはバソコンの取扱 
説明書をご覧ください。ここでは、 Windows®XP を例に説明していまず。 


パソコンの設定をする（パソコンと直接接続している場合） 


「コント□-ルパネル」一「ネットワー 
ク接続」一 「□-カルエリア接続」の 
「プ□パティ」をクリックー「インター 
ネッ トプ □ トコル（ TCP / IP )」の「プ 
□パティ」をクリックする 

「次の IP アドレスを使5」を還び、 IP アドレスと 
サブネットマスクを設定します。 

これ6の設定をする前に、すでに値び設定されてい 
るとさには、設定を戻せるよ5にその内容を記録し 
ておくことをお勧めしまず。 

① rip アドレス J : 

1日 2. 1已狂 1.1 0を設定します。 

(本体の IP アドレスとは異なるアドレスを設定し 
まず） 

② r ヴブネットマスク」： 

2己巳.2已巳 .2 己已 .0 に設定します。 


li. 


レ .|1;1,11111111||| 

總 - 獅 j DNS. 

' - , I—® ■加 I 

□曲括均に胸 Sj I语モ W 


0画面の roK 」 をクリックずる 

^「日 K 」 をク U ックしたあとは、パソコンの指示にし 
たびって < ださし、。 

ノてソコンを再起動する場合もあります。 

次に「ネット de ナビを起動する」 な 19 ページに 
進んでください。 


パソコンの設定をする（ブ□—ドバンド常時接続のパソコンと接続している場合) 


インターネットに常時接続されているパソコンの場合 
は、通常 「 DHCP を使う」 （ IP アドレスを自動的に取得） 
になっていますので、パソコン側の設定を変更する必 
要はあ0ません。 

もし、「ネット de ナビ」び起動しないとさは 、 「DHCP 
を使わない」に設定し、パソコンの 「 TCP / IP のプ n 
パティ」の設定に合わせて、本機の設定を手動で変更 
して < ださし、。 


ブ□ー ドバンド常時接続しているパソコ 
ンと本機を接続した場合は、パソコン側 
の設定は必要ありません。 

な19ページに進んで<ださい。 


G0 


^ぉ知6杜 

• インターネットに接続している場合、 IP アドレスを指定すると接続でをなくなることびあります。インターネットに 
接続するとさは、設定を元に戻してください。 

• Mac 日 SX の場合は、「アップルマーク」一「システム環境設定」一「ネットワーク」一「 TCP / IP 」を開き、設定方 
法を「手入力」にし、 IP アドレスとサブネットマスクを入力します。 
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ネット接続設定 


ネット de ナビを超動ずる 


本機をパソコンで設定/操作ずるためのネット de ナビを起動しまず。 
ここでは、 Windows® XP を例に説明していまず。 



をクリックすると、ヘルプ画面び表 


71^されます。 


□ パソコンでネット de ナビ対応のブラ 
ウザを起動ずる 

•本取扱説明書では、 Windows ® の Internet 
Explorer を例にしています。 

•ブラウヴ上の【戻る】ボタンを使うと、設定や 
表示び正しく巧なわれない場合びあ0ます。 

ra アドレスに h け p://RD-W 301を入力 
し、パソコンの ENTER を押す 

MAC OS X の場合や、本体名を入れにアドレス 
でアクセスできない場合は、^か5「設定メ 
ニュー」を表示し、「通信設定」の「イーサネット 
設定ーアドレス/プ□キシ」画面 （ 017ぺージ） 
で設をされている本体の IP アドレスを本体名の代 
わ D に入力します。 

(例： http :// 192.168 .1.1 5/) 


設定メニ; I - 


*«6是 > イーサネット K 定 


0^ジト化ナビ/ネット化タビング _)[_ 


DHCP (自"お得）丄かなしI] 


JP アドレス J[1 お].口扣 1 


ヴブネットマスクに扣 1.1 巧 5 1丄 
デフオルげ-トゥIィ网.岡. n.in 


.凸.四 I 

.12551.1 〇| 


DNS (白 B 巧坦 ) 1 かか、 1 
DNS。-"- 11921 ぃ 6日 I 'm 口 
プ□キシヴーバ ー[ 

プ□キシポート [M I 


-ここの数値をブラウヴのアドレスバーに 
http :// に続けて入力します。 


アドレスを入力ずると、本機の「イーサネット設定 J で設定した r 本体ユーザー名」と r 本体パスワード」を入力 
する画面が表示されますので、それぞれ入力してください。 

入力後、インメニューび表示されます。 

対応ブラウヴでお気に入りやブックマークに登録する場合は、このときに行なってください。 

En パソコンと直接接続している場ち： 

メインメニューか！5使いたい機能をクリックする 

|：>2目ページ「番組の録画予約をする」政降の説明をご覧になり、各機能をお使いください。 

EVp ブ□-ドバンド常時接続のパソコンと接続している場含： 

メインメニューか!5「ネット de ナビ設定」をクリックする 

次ページ政降の説明をご覧になり設定をしてください。 


^お知らせ 

• ルーターによっては、 DHCP によって割り振5れる IP アドレスび頻繁に変わる場合びあります。 

•ルーターの管理ソフトウェアで、本機の IP アドレスを確認するには、本機の「イーサネット設定」の「アドレス/プ 
□キシ」画面 （ C >17 ぺージ）に表示されている MAC アドレスから、割り振5れた IP アドレスを探してください。 

• 「イーサネット設定」の「本体ポート番号」を「8日」し:^外の値に設定している場合は、本体名または IP アドレスの撥 
ろに「：ポート番号」を入力します。（例機種び RD - W 3 日]で本体ポート番号を200日にした場を： 
http :// RD - W 301:2000/) 

• プ n キシ設定び行なわれていると、アクセスできない場合びあります。 ページをご覧ください。 

• 本体側び動作中のとさは、ネット de ナビび操作でさてち設定でさない場合びあ0ます。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情巧 


19 





ネット de ナビ設定をする 



本機のネット de ナビの機能 （ iEPG など）を設定しまず。 



^お知6せ 


•パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境び変わる場合は、本体の「イーサネット設定」¢>1目ページ〜) 
をや0直して < ださい。 


■番組情報サイトの設定 


録画予約ページアドレス1 
( iEPG ヴィト） 

www.rd-style.corri/tv/ 

iEPG サイトを設定します。 

半角英数字63文字 U (内で入力します。 

録画予約ページアドレス2 
( iEPG ヴィト） 


iEPG サイトを設定します。 

半角英数字63文字 U (内で入力します。 

番組情報取得アドレス 
(専用サイト） 

tvsurf.Jp 

予約名や番組説明を取得するサイトを設定します。 

iEPG 予約時に取得する予約名と番組情報の一致に関しては、保証 

はしておりません。 

番組情報設定 

番組説明優先 

番組説明の情報を優先します。 

( iEPG ) 

出演者優先 

出演者の情報を優先します。 

番組情報更新設定 

両方強制 

予約名、番組説明ともに、手動で入力してあっても、強制的に更新します。*1 


番組説明強制 

手動で番組説明び入力してあってち、強制的に最新の番組説明に更新されます。*1 


予約名強制 

手動で予約名を変更してあった場合でわ、強制的に最新の番組名に更新されます。*1 


通常 

推契設定です。空欄の番組名ち番組説明ち自動的に入力-更新されます。 


’本機の動作状態によっては、録画予約されない場をびあ0ます。 

•番組表か5予約し、未修正の予約情報（予約名、番組説明、ジャンル）は、設定に関わ5ず更新します。また、空白の 
場合わ更新します。 

-ジャンルを指定しないで録画した場をち録画終了時に自動的に更新されます。 

*1 DEPG ( ADAMS 、 INET ) 使刷きは、録画時 L が!にも一曰]〜2回不定期で番組情報を更新します。 
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■ メール録画予約機能の設定 

(メール録画予約機能を使ラ場合に設定します。) 


メール録画予約機能 

使用する 

メール録画予約機能を使います。 


使用しない 

メール録画予約機能を使いません。 

メール予約パスワード 

例 ： rdstyle 

予約;<ールとして判別するために、目文字];(上2日艾字政内で半角 
英数字を設定します。記号び含まれているとエラーび起こり 、木一 
ル録画予約はでさません。 

POP 3 ヴーバアドレス 

m : XXX . XXX . ne.jp 

ご使用のプ□バイダの POPS ヴーバーのアドレスを設定します。 
(半角英数字63艾字し分内） 

POP 3 ユーザー名 


ご使巧のプ□バイダの P 日 P 3 サーバーにアクセスするとさの 
ユーヴー名を設定します。半角英数字目3艾字政内で入力します。 

POP 3 パスワード 


ご使巧のプ□バイダの P 日 P 3 サーバーにアクセスするとさの 
パスワードを設定します。半角英数字]目艾字内で入力します。 

AP 0 P 

使用する 

AP 0 P を使います。 


使用しない 

AP 0 P を使いません。 

電源 ON 時の 

例：1曰 

POP 3 サーバーへのアクセス間隔時間（電源日 N 時に定期的に予約 

POP 3 アクセス間隔 


メールをチェックする時間の間隔)を已分〜に日分の間で設定します。 

電源日 FF 時の 

例： 40 

POP 3 サーバーへのアクセス時間（電源待機状態時に定期的に予約 

POP 3 アクセス時間の分 


メールをチェックする時間の「分」）を選択します。 

2時/日時/8時/11時/14時/17時/2日時/23時の 
選択された「分」に予約^ールをチェックします。 

メール録画予約時 

使用する 

「フィルタアドレス」で指定したアドレスか5の予約方ールだけを 

アドレスフィルタリング 


受信します。 


使用しない 

すべてのアドレスか5の予約;<ールを受信します。 

フィルタアドレス 

例： 

「；<ール録画予約時アドレスフィルタリング」を「使用する」にして 


XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

いる場合に設定します。半角英数字目3艾字政内で入力します。 

メール通知機能 

使用しない 

メール録画予約び完了したとさにメールで通知しません。 


指定アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したときに方ール通知用の指定アドレスへ 
通知します。 


送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさに送信元アドレスへ通知します。 


指定アドレスと送信元 

メール録画予約び完了したときに方ール通知用の指定アドレスと 


アドレスへ通知 

送信元アドレスへ通知します。 

失敗しそラな 

通巧しない 

メール通知はしません。 

予約の通知 

通巧する 

失敗しそラな予約びある場合、^ールでお知らせします。 

(例） 

-番組の途中で録画び中断したとき 
-番組追つかけに失敗したとを 
-優先度の関係で録画び失敗したとを 

この;<ールは目まであ0、実際に失敗する予約すべてを通知するも 
のではありません。予約にはごを意ください。 

おまかせ自動予約の 

通巧しない 

メール通知はしません。 

通知 

通巧する 

「おまかせ自動録画」で録画予約をした場合に、；<ールでお知5せし 
ます。 

SMTP ヴーバアドレス 

例： XXX . XXX . ne.jp 

SMTP サーバーのアドレスを設定します。 

半角英数字目3艾字 U (巧で入力します。 

メールアドレス 

例： 

プ□バイダのメールサービスのメールアドレスを設定します。半角 


XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

英数字目3艾字し^内で入力します。 

メール通知用の指定アドレス 

例： 

メール録画予約び完了したときに通知する先の方ールアドレスを 


XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.ip 

設定します。半角英数字日3艾字段巧で入力します。 








ネ 

'ツ 

卜 

de 

ナ 

ビ 



参 

ち 

情 
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• 本機の動作状態によっては、録画予約されない場をびあ0ます。 

-「日 NTV 」 APAN 」 サイトでのール録画予約」ヴービスを使用する場合の方ール予約パスワードは、そこで登録し 
た「合い言葉」と同じものにしてください。 （2007 年]日月現在） 

-「日 NTV 」 APAN 」 サイトや HEPGJ サイトで録画予約した場含、送信元アドレスには通知しません。 


21 








ネット接続設定 _ 

ネット de ナビ設定をする（つづを) 

■ CSV 保存時の設定 


番組説明を含める 

含める 

ライブラリの情報を CSV ファイルに保をするときに番組説明を含 
めることがでさます。 

含めない 

CSV ファイルに番組説明を含めないで保をします。 


■その他の設定 


時計サーバ 

東芝のサーバ 

本機が時計サーバにアクセスすることで、時刻の誤差を修正します。 

U モコンアクセス 
ポート番号 

通萬：104到こ設定 

1日48〜1999の間で変更可能 

複数台を使用した場合など、ネット de ナビ対応のブラウヴに表示さ 
れた U モコン画面が働かない場合に、それぞれの番号を変更します。 

MAC アドレス 


各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示しています。 
変更はでさません。 


-時計サーバによる時刻調整は、マンションなどの共有ネットワーク環境などでは使用でをない場合びあります。 


■ネット de ナビ動作の設定 （Cookie に保を) 


iEPG 予約画面表示設定 

別ウインドウで表示しない 

番組情報サイトを利用して予約をするとさに、予約情報を別の 
ウインドウで表示しません。 

別ウインドウで表示する 

番組情報サイトを利用して予約をするとさに、予約情報を別の 
ウインドウで表示します。 
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ネット de ナビ 

バソコンを使っての操作ち法と、関連ずる設定について 
説おします。 

♦ネット de ナビの機能と設定について 
参宙がの録画モ約をずる 

♦ iEPG /番組ナビのチヤンネルちを設定 
ずる 

♦旧 PG で録画モ約をずる 

♦おまかせ自動録画の設定ちずる（おまか 
せ設定） 

♦録画した香組のタイトル情巧を見る/密 
更ずる 

♦キーワードを設定ずる 
♦ライブラリ情巧をほ5 (ライブラリ） 

♦ DVD - Video 作が用の 背景 （メニュー 
テーマ)を設定ずる 

•e メールで録画モ約をずる 

♦リモコン画面で操作ずる 

♦ DLNA 巧な機器にタイトルを配信ずる 
{ネッ hde サーパー機能をほ用する） 

参ネットワークにごなび己ないとまは 



参ネット de ナビ • ペルプ 












ネット de ナビ 



ネツト de ナビの機能と設定について 


r ネット de ナビ」とは、本機の操作や設定などを Web 画面で行なえる機能でず。 

LAN で本機と接続できるパソコンび必要でず。 

ブ□ー ドバンド常時接続の環境であれば、 e メールで外出巧などか5録画予約をずることちできまず。 


ネット de ナビででまること 


パソコンで録画モ約/修正- 

本体の録画予約をパソコンから設定-変更する 
機能でず。パソコンからインターネットのま組 
表を利用して、録画予約びできまず。 （ iEPG 予 
約） 



録画モ巧 


广パソコンか S DVD-Video 
メニュー用背景を登録 


パソコンから本体に好をな画像を登録して、 
DVD - Video 作成時のメニューの背景として利 
用でをます。 



パソコンでタイトル情報編集- 

本体の「見るナビ」のよラに、 HDD やディス 
クに録画した内容を一覧表示する機能です。夕 
イトル名や番組説明など、タイトル情報全般を 
変更できます。 



パソコンでライブラリ確認 


本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替え 
する機能でず。本体に記憶されているタイト 
ル名や録画曰時など、タイトルごとの情報 
を利用して、見たいディスクや空さのある 
ディスクび探せます。 

号 イブ ラ|て 
情報の管 a が， 

パソコンでかんたんじ^ 

できるよ！ 



e メールで 録画モ約 


外出先などから e メールで録画予約びでをます。 



パソコンから本体操作- 

パソコンから本体を操作する機能です。 
パソコン画面上の U モコンやキーボード、 
マウスで本体の操作びでをます。 



ごを 意 

• お客様のネットワーク環境や、接続方法などによって、 
利用できる機能び異なります。 

詳しくは r ネット接続設定」章をご覧ください。 
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ネット de ナビの設定の流れ 


動作程境、制限事頂や免責事頂をお読みいただを、理解および同意をする 

▼ 

パソコン • ルーターと接続する （014 ぺージ〜） 

▼ 

ネット de ナビを起動する （019 ぺージ） 


ネット de ナビ設定をする （ 〇 20ぺージ） 

▼ 

化要な場合、チヤンネルをを設定する （ 0 28ぺージ） 



ネット de ナビをほつてみましよう！ 


ブ□ー ドバンド常時接続 
のパソコンと接続して 
ネット de ナビを使う場合 
の設定でず。 


メインメ ニユー 画面にごいて 


メニューか5ち同様に操作でさます。 
メインメニュー画面に戻りまず。一 


キーボードシヨートカットの一覧表び表术されます。一 
ma をク U ックすると、ヘルプ画面び表示されます。 




メニユー 

機能について 

録画予約一覧 

「番組ナビー録画予約一賣」の内容を表示し、予約の追加や変更げでをまず。 

おまかせ設定 

「おまかせ自動録画設定」の設定や変更びできます。 

リス!覧 

「見るナビータイトル U ス1覧」の表示、タイトル情報の変更びできます。 

ヴムネイルー覧 

「見るナビータイトルサムネイルー覧」の表示、タイトル情報の変更びできます。 

フオルダ設定 

「見るナビ」のフオルダ機能の設定びでさます。 

キーワード設定 

よく使う文字を最大40件までキーワード登録できます。 

Video 作成ッール 

□ VD - Video 作成用の背景（メニューテーマ）を設定できます。 

ライプラリ 

「ライブラリ」情報の表示や、ライブラリ情報をパソコンにファイル出力することびできます。 

ネット de ナビ設定 

ネット関連機能に必要な各種設定を行ないます。 

編集リモコンモード 

パソコンのマウスでリモコンの操作びできます。 

ネット de リモコン 

ブラウヴに U モコン画面び表示され、本機を操作でをます。 

ネット de モニター 

亡ニターび表示され、放送中の番組や録画番組を視聴でさます。 

iEPGl 

ネット de ナビ設定の「録画予約ページアドレス1」で設定した iEPG サイトび表示されます。 
出荷時には東芝の iEPG サイトび登録されています。 

iEPG 吕 

ネット de ナビ設定の「録画予約ぺージアドレス2」で設定した iEPG サイトび表示されます。 
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ネット de ナビ 



番組の録画ホ約をずる 


阵備 



000 



000 


録画予約びパソコンでちできます。 



•ネット de ナビを起動しまず。（な1日べージ) 



メインメニューの【録画予約一覧】を 
クリックずる 

現在予約されている録画予約の一賣び表示されま 
す。 

新しい予約をしたいとをは【新規予約】 
を、予約内容を変更したいときは変更 
する予約名をクリックずる 

予約情報画面び表示されます。 

設定する項目をクリックし、値を選 
ぶか データを 入力する 

設定ずる内容はな吕目、吕7ぺージをご覧ください。 
【削除】 をクリックすると、その録画予約は解除され、 
録画予約の一覧か5削除されます。 

•『 W 録 ( TS / RE )』 でどれを選んだかで、設定でき 
る他の項目び異な0ます。 

設定が終わった!5、【登録】をクリツ 
クする 


録画予約び設定されます。 

【戻る】をク U ックすると、設定内容を変更せずに録 
画予約の一覧画面に戻0ます。 


な つかいこなしのポイント！ 


録画ずるには、本磯内蔵の八ードディスク ( HDD ) がお勧めでず。記憶容量が大きく、編集作業にら向い 
ていまず。しかし、内蔵 HDD は録画した内容の恒义的な保管場所ではありません。たいせつな映像や残 
しておきたい映像は、こまめに DVD ディスクにダビングして保巧してください。 


色 


解お知らせ 


• 録画予約時刻を設定ずるときは日日：日日〜3日：己9まで入力することびできます。予約開始時刻備こ24 :日日!如きを 
入力して【登録】をクリックすると予約曰付び次の曰に変わ0時刻び日日：日日〜日色：已目で表示されます。 

• 時刻の重複する予約を登録すると、文宇色を変えてお知5せします。（赤：時間帯び重複しているとさ。青：終了時刻 
と開始時刻び同じなどのとき。 HDD と DVD の予約混在時には、終了時刻び青文字で表示されない場合びあります。） 
必要に応じて、時刻を変更してください。 


設定頃 目 


実行 

IV 」あり 

予約録画を実行します。 

ryj なし 

予約録画を実行しません。 

予約名 


予約名に好さな名前をつけることびできます。 

全ち 48 文字、半角では 96 文字 (DVD ディスクの場合は全ち 32 文字、半角では日 4 文字似内で入力します。 

番組説明 


番組の内容などを自由に入力することびでさます。 

改行、空白も含めて全角400文字（半角800文字）政内で入力します。 

ジ サン ル 


録画する番組のジャンルを設定します。 


26 



























































W 録 

TS 

デジタル放送を TS 録画するときに選びます。記録先は、 HDD しか選べません。 

RE 

録画品質で設定した画質で録画します。 

CH 

社アナが、社デジタル、 

BS デジタル 、 llOgCS 
デジタル、ライン入力 A 〜 C 

録画したい放送メディアまたは、ライン入力を設定しまず。 

地上 A ) 1〜日4 
地上の3けた+枝番 
旧 S D ) 目 S +3 けた 
り loses ) CS +3 けた 

緑画したい番組のチわンネルを設定します。 

(スキップ設定したチャンネルは表示されません。） 

錄画優先度 
(0 操作編8目ぺ-ジ） 

手動で予約 
したとさ 

最優先 

他の録画と重なった場を、他の録画を中止して、この設定をしに緑画を優先しまず。 

ふつラ 

通萬の設定です。(他の録画と重なったときは、優先度の高い方を優先します。） 

おまかせ 
自動録画 
のと定 

非優先 

通常、自動録画のとさはこの設定を選びます。 

優先 

お気に入りのタレントの出演番組の設定など、録画優先度を高くしておさたいとさにだけ、この言受定にします。 

ユーヴ ー 
予約 

「おまかせ自動録画」の自動予約で設定された予約を、手動で予約したとさの設定に変更します。 

優先度の項目は、 r 優先」 一 r 最擾先」、 r 非優先」 一 r 成つラ」に変更されます。 

予約曰 
(毎予約） 

令曰から2力月先 (62 
日)の日付まで 

録画したい番組の曰付を設定します。 

毎日曜日〜毎±曜日、 
毎月〜木、毎月〜金、 
毎月〜 ±、 毎日 

連統をのの番組などで毎週や毎日録画したいとさに設定します。 

予約時間 

00 : 00〜30 :已9 

録画の開始時刻でず。（初期値として現在の時刻び表示されまず。） 

00 : 00〜30 :已9 

録画の終了時刻です。現を時刻か52分な降で録画開始時刻から別き間挡巧（デジタル放送は24時間ホ満）び設定でさまず。 

記録先 

HDD 

内蔵 HDD に録画したいとき。 

DVD 

DVD - RAM / R / RW に録画したいとき。 

記録先フォルダ 


録画したタイトルをいれるフォルダを指定します。フォルダにいれない攝合は r 指定なし」を選びまず。 

録画品質 >1 
(画質モード） 

SP 

録画時間、画質とち標準の設定でず。（音質設定の 「 L - PCM 」 を選ぶと設定でさまはん。） 

LP 

長時間録画したいとき。ただし、画勤まに P 」 モードに比べると下びります。 

(音質設定の 「 L - PCM 」 を選ぶと設定できません。） 

A 1 

録画直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。 

(ディスクの空さ容量が足0ない場合は、ま組の最後まで録画でさません。） 

内蔵 HDD に録画すると、 4.7 G 日の DVD 未使用ディスクにダビングできる時間分を録画します。 

約4時間 iU 上の番組は設定でさません。 

A 2 

未記録の両面ディスクになるベ < 高画質でおさまるよラに、自動的に画質レートを設定します。 

「記録先」は 「 HDD 」 に固定されます。録画後のタイトルは容量び片面ディスク2枚分で、中間点で前を二つのチャフターに 
分かれています。それぞれのチャプターをディスクにダビングすることで、容量のむだのない、高画質の保存びできます。 

DL 

未記録の DVD-R DL に層)に、なるべく高画質でおごまるように自動的に画質レートを設定します。内蔵 HD □に 
録画して、あとで DVD 书 DL (2 層)ディスクにダビングするといラ使いかにをでさます。 

MN 

1.日、 1.4 または2.日〜目.己の超囲で日. 2 Mbps ずつ任意に指定で击ます。（音質の設定値によって，設定で击る上限値び蜜わります。） 

高レート節約 

最高画質レートで録画しなびら容量をなるべく節約したいとさに選択します。 

通常は最高レートの 9.2 Mbps で録画をし、映像に変化びかなく高いレートを必要としない部分だけ、一時的 
にレートを下げて録画します。（音質を L - PCM に設定しているときは、 8.0 Mbps になります。） 

録画品質 W 
惜質） 

Ml (□□ D / Ml ) 

標準の音質です。 

M 2 (□□ D / M 2) 

□□□/ Ml よりを良い音質で、音楽番組に適していまず。 

L-PCM 

圧縮していないデジタル音唐で最ちよい音費でずび、録画でさる時間は短 < なります。 

スポーツ延長*2 

しなし > 

スポーツ延長機能は働さません。 

自動 

手動/ 30 分 
手動/60分 
手動/120分 

野球中継などの番組の放送時間延長の可能性びある場合に録画予約の終了時刻を自動的に延長しまず。 

(〇操作編89ページ） 

番組追つかけが 

しなし> 

番組追っかけ機能は働さません。 

ずる 

予約している番組の放送時間び蜜更になった場合、それにあわせて録画ず約の開始/終了時刻を自動的に変更 
します。 （〇> 操作編 88 ページ） 

自動削除 

しなし、 

タイトル自動削腺の対象にしまはん。 

容量不足時 

内蔵 HDD の容量が不足した場合に削除の巧象となります。 

映徹選択が 


マルチビュー放送の場合、どのチャンネルで録画するかを設定します。設定する内容は放送によって異なります。 
デジタル放送びマルチビューの情報を含まない場合は、設定することびでさません。 

(デジタル放送を TS で録画ずる場合は、ずべて記録されまず。） 

音黄選択が 


デジタル放送には最大で A つの音靑びある番組びあり、き組によってどの音声で録画するか設定しまず。 

(デジタル放送を TS で録画ずる場含は、すべて記録されます。） 

DVD 互換 
モ—ド*1 

切 

(主+副で記窗されます。） 

DVD 书 / RW ( Video フォーマット）にあとでダビングすることを前提としません。画賣•音質の設定によっては 
DVD 书 / RW ( Video フォーマット）にダビングできない場合もあります。 

主音声 

(主で記録されます。） 

DVD - R/RW ( Video フォーマット）にあとでダビングで去る状態で録画し、音黄多重放送の攝合、元の主音黄 
だけを左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ記録しまず。 

副音声 

(副で記録されます。） 

DVD 书 /RW ( Video フォーマット）にあとでダビングできる状態で録画し、音声多重放送の攝含、元の副音声 
だけを左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ記録しまず。 

ライン 
音声選択 W 

ステレオ 

ステレオで記録します。 

L 

左チャンネルの音声だけを記録しまず。 

R 

ちチャンネルの音声だけを記録します。 

主+副 

内蔵 HDD 、 DVD 书 AM や DVD - R / RWWR フォーマット)に録画する攝含、二力国語放送などを二重音声で記錄するとさに選択します。 

録画のりしろ 

切 

のりしろ録画をしません。 

入 

番組の前後約已秒をのりしろとしてを分に録画しまず。 

無音部分自動 
チャプター分割* 3 

切 

この機能は働さません。 

入 

音声びない（聴感上音のない）部分で自動的にチャプターを分割します。 

マジックチャプター 
/シーン 

切 

この機能は働さません。 

入 

それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割しまず。 

マジックチャプター 
//本編 

切 

この機能は働をません。 

入 

番組の本編とそれなが （ CM など）の切り換わり目を自動判別し、チャプター分割しまず。 


*1 この設定は rw 録」で 「RE」 を選んだとさにだけ有効な設定です。 
がこの設定は番組表から予約した番組だけ、変更び可能です。 

が「無音部分自動チヤプター分割」は 「TS」 での録画には働きません。 
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ネット de ナビ 


iEPG /ま組ナビのチヤンネル名を設定する 


iEPG を利用ずるための設定でず。 


iEPG 録画モ約サイトか6の録画予約やま組情報取得をずるチヤンし 
ネルを追加/変更ずるための設定でず。ここで追加/変更したチヤ 
ンネル名設定 （「 iEPG で利用ずるチヤンネルさ」を除く）は巧 
組ナビ J 側でも連動して変更されまず。 




V 



n メインメニユ—の【ネット de ナビ設 
定】をクリックする 

ネット de ナビ設定画面び表おされまず。 


P 【チヤンネル名設定】ボタンをクリツ 
クする 

チャンネル名設定画面び表示されます。 


0登録または変更する放送メディアを 
還ぶ 


Q 「 No 」 を選ぶ 

変更する場合は、変更したいチヤンネル名の番号 
を選択します。 


Q 「リモコン番号」を選ぶ 


n 「 DEPGCH コード」、 「 iEPG で利 
用するチヤンネル名」と r 番組表表示 



登録してあるチャンネル名を削除すると去は、削除 
するチャンネル名の「 N 0.」を還んだあと、【削除】 
をク U ックします。 


CH 」 を入力する 

DEPG CH コード（じ>導入-設定編94ぺージ〜）： 

ま組情報の取得に使用されます。 
(デジタル放送の設定はでさませ 
huo) 

iEPG で利用ずるチヤンネルる： 

iEPG 録画予約ヴイトからの録画 
予約時に使用されます。 

番組表表示 CH : 「番組ナビ」の番組表で表示される 
番号を設定します。半角英数字己 
けたまで入力でをます。入力しな 
い場合は空白となります。 
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g 「 CH □ゴ」を選ぶ 

必要に応じて□ゴを設定します。 

0 rONTV CH コード」を入力ずる 

ONTV の^ール予約を使用する隙のチャンネルコー 
ドを設定します。設定しない場をは空白となります。 
本機の「メール録画予約」機能は、オンティービー 
株式会社び 「ONTV」APAN」 サイトで提供してい 
る無料サービスです。サービス内容および仕様につ 
さましては変更となることびあります。その隙の動 
作について当社は保証でをません。 

□ r 絞り込み表示」を設定ずる 

番組表での絞り込み表示 A • B • C のどれで表示す 
るかを指定します。 

表示させたい絞り込み項目をクリックして^/をつけ 
ます。 

IQ 【更新】をクリックする 

画面上の設定び更新されますび、【登録】をク U ック 
するまでは、本機に反映されません。 

m 必要に応じて手順3〜1日をくり返ず 

アナ n グ放送已〇件/デジタル放送7日件まで設定す 
ることびでさます。 


[0 設定が終わった!5、【登録】をクリッ 
W クずる 

【登録】をク U ックすることで本機に更新内容び反映 
されます。 

【登録】をク U ックせずに【戻る】をクリックすると、 
設定内容を保存せずにネット de ナビ設定画面に戻 
ります。 


ネット de ナビ対応のブラウヴで新しいウィンドウを開き、 http://www.rcl-styie.com/ep 呂/を開いて、 iEPG で利 
用するチャンネル名と DEPG CH コードはそこか5コピーし、該当欄に目占り付けると便利です。 

L 1〜 L2 は接続した受信機器にあわせて設定してください。 


誤お知らせ 

• 表示 CH や CH コードを登録する際に、 「EPG で利用するチャンネル名」を空欄にすることで、自動的にチャンネル名を 
表示し、チャンネル名変更などへ自動対応するモードとな0ますび、完全な動作を保証するちのではありません。また、 
手動で riEPG で利用するチャンネル名」を変更した場合、自動対応は行なわれません。 

• 内蔵チューナーの受信チャンネルを変更することはできません。本体の設定メニューのチャンネル設定を行なってく 
ださし、。 


ネ 

'ツ 

卜 

m 

続 

設 

定 



ご注意 

riEPG で利用するチャンネル名」は、全角半角の違いも含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約びでき 
ません。さ5に riEPG で利用するチャンネル名」で設定した放送局と、本機の U モコン番号び正しく設定されなけ 
れば、予約したはずの番組と異なるチャンネルの番組び録画されてしまいます。また、導入•設定編の放送局一覧 
表に記載されているチャンネル名(放送局名）と異なる場合びあ0ますので、ごミ主意<ださし、。 



お能設定 参ち情お 
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ネット de ナビ 


で録画ホ約をずる 



パソコンでち番組表が利用でさます。 


※本機がブ□—ドパンド常時接 
続環境のパソコンとルーター 
を使って接続されていない 
場合は、 iEPG 予約をずるこ 
とはでさません。 


呼 


mm 



ま組表 





⑦ 常時接続環境にあるバソコンと接続^ ② r ネット de ナビ設定 J の r ま組情報サイトの設定 J 
( Ol 已ぺージ） （ C >20 ベージ） 

③ 「チャンネルさ設定 J (〇吕 S ぺージ） ④ iEPG サイトによっては事前に会員登録やの登録び必要でず。 



0*1 - 〇 id lil 6 p»* ホ wM 0 0 •み a 





-□【 iEPGl 】 または 【 iEPG 2】 をクリック 
する 

【EPG1】 ネット de ナビ設定の r 録画予約ぺージア 
ドレス1」で設定した iEPG サイトび表示 
されます。出荷時には東芝の iEPG サイ 
卜び登録されています。 

【iEPG2】 ネット de ナビ設定の r 録画予約ページア 
ドレス2」で設定した iEPG サイトび表示 
されます。 

n iEPG ヴイトで録画したい番組を検索 
ずるか番組表を表示し、 【 iEPG 録画 
予約】などのアイコンをクリックず 
る 

録画予約の操作は各サイトで異な0ます。香サイト 
をご覧くださし、。 

0予約情報を確認し、必要に応じて項 
W 目を変更ずる 

Q 【登録】をクリックずる 

本磯に録画予約び設定されます。 

ネット de ナビ、または番組ナビ-録画予約一覧など 
で予約内容を確認してください。 


念 つかいこなしのポイント！ 

録画予約を続けて操作したい場合は、 r ネット de ナビ設定」の r ネット de ナビ動作の設定- iEPG 予約画 
面表示設赴 (022 ページ)か sr 別ウィンドウで表示ずる」を選択して設定しまず。予約情報画面の「次 
回か S 別ウィンドウで表示ずる」チェックをつけたりはずしたりずることでも、この設定を切り換える 
ことがでをまず。 户ぉ j 


解ぉ知6せ 

• EPG は、ソニー株式会社び提唱しているインターネットでの録画予約方式です。 

• 予約録画開始時刻や本機の動作状態によっては、予約録画びできない場合びあります。 

• インターネットの通信状態(混雑など）によっては、 iEPG 予約サイトの表示や動作び正しく行なわれない場合びありま 
す。また、 iEPG 予約サイト側の都合で、そのサービスび一時的に停止したり、ヴービス自体び終了される場含びあり 
ます。 

• EPG サイトによっては、スカパー！連動予約設定びでさない場合びあります。 
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ネット de ナビ 


おまかせ自動録画の設定をする(おまかせ醜) 


r お気に入り番組リスト」や r シリーズ番組 U スト」か6自動録画をずるための設定を行ないまず。 
本体の r おまかせ自動録画設定」と同じ内容を、ネット de ナビか己も設定/変更ずることびできまず。 


〇»- 〇 3 d 6 / 




鹿" 

£ 

艦 

腿* 

路* 

隨" 


入力ずると 

セツト名を変更でをます 



n メインメニューの【おまかせ設定】をク 
■■ リックする 

ra 新規設定の場合は空いている巧の【新規 
設定】を、設定変更の場合は変更ずる巧 
のセット名をクリックする 

※キーワード入力び不要な r お楽しみ番組」を設定す 
るときは、【お楽しみま組】をク U ックします。 

(〇操作編74ページ） 

n 各項目をクリックし、条件を設定する 

各項目の設定び終わった引登録】をク U ックしてく 
ださい。 

⑦おまかせ種別：お気に入 D ま組1」ストの条件かシ U— ズ番 
組1」ストのを件かを運びまず。 

⑤キーワードを入力しまず。 

詳しくは操作編73ページをご覧ください。 


③ 時間帯 

④ 再放送: 

⑥ CH : 


⑥ジャンル： 


お索する時間帯を指定します。 

再放を番組を検索巧象に含めるかど5 
かを還びます。 

お索するチャンネルを指定します。 

(連動していないか部機器のチヤンネル 
はおまかせ自動録画はでさません。） 
ジャンルを設定します。 


つかいこなしのポイント！ 

ネット de ナビか6登録した場合は、検 
索の実行び翌日 LU 降になることがあ 
りまず。ずぐに検索をしたいときは、 
本体側でキーワードを登録ずるこ 
とをお勧めしまず。 


£ 


③おまかせ自動録画：ここでのキーワードで検索された番組を 
一曰含計何時間まで自動録画の対象にするかを選びます。 

政降は「おまかせ自動録画」をする場合に設定します。 

⑥ 録画優巧度：じ 操作編8日ページ 
® 品質： 録画品質を選びます。な操作編日目ページ 

娜記録を： 録画したタイトルの保存先を選びます。 

⑩スポーツ延長：な操作編8目ぺージ 
® 番組追つかけ：じ操作編88ページ 
® 自動削除： む操作編目3ページ 


>おまかせ自動予約のメール通知について 

ネット de ナビ、または番組ナビで設定したおまかせ自動予約の設定によって、 

自動で録画予約をしたときに、メールでお知5せする機能でず。ただし、「お楽しみ番組」のおまかせ自動予約は、 
メール通知されません。 

•メール録画予約機能の設定：おまかせ自動予約の通知で「通知する」を選おする。（0 21ページ） 

例 （RD-W3 日1の場を） 

件る < SUBJECT >: 

RD-W301 か日のお知5せ（おまかせ自動予約） 

本で <B 0 D Y >: 

「おまかせ自動予約」として政下の予約び追加されました。 

二曰0 ] J 二============= 

♦お気に入り予約 ♦ 

2007/11/2己（曰） 

0ひ3己-0 ] :04 CH8 RE 貴 f 優先 
お台場の犬と猫 


ネット接続設定 



機能設定 


参ち情お 


31 

























































ネット de ナビ 



録画した番齡夕仆ル情報視る/頸する 



録画してあるタイトルが、パソコンの 
画面で一覧表示でさるんだ。 

タイトル情報 ’ x の修正も、もちろん日 K ! 


※-本機切外で録画した DVD-R/RW (Video フォーマツ 
卜）は表示、変更はでさません。 

-フアイナライズ済みの DVD-R/RW では表示だけで変 
更はでをません。 


^リストー覧で表示/巧更する 


各フオルダ内を表示ずるときは、フオルダ名をクリックします。 


各フオルダ内表示から- 
ルート上一覧表示へ戻る 
とさにク U ックします。 

〇にチェックしたフオ 
ルダ内のタイトルやプ 
レイリストを、すべて 
ごみ箱に移動したいと 
さに選びます。 

お楽しみ番組- 

「お楽しみ番組」で自動 
録画されたタイトルが 
保をされまず。 

ある条件を満たすと、 
フオルダのアイコンが 
変化します。 

クリップ映像- 

「おすすめサービス」 
か日ダウン□ー ドした 
ク1」ップ映撒び保をさ 
れます。 

カギ付をフオルダ—— 


〇にチェックした項目の情報び表示されます。タイトル 
名の変更、フォルダへの移動、再生や削除がでをます。移 
動/変更を行なったあと、【登録】をク U ックすると、設 
定が本機に反映されます。 



かるの5。3的の!*の 
J た巧のみ*巧て'す. 

啤で* 


T T-Tiin • 因 


〇 HDD 咖 02 ㈱ 方ルタ 

— ……— 0 M トル 

00000 

~ - IS -お S しみ zg 

_ _ __ 1バトル 

00030 



.D 海 
OCOO ) 

. 0 M トル 

cttctn 


17:57 001:25 


ジャ: 

与-二. 


Iンルなし 
メ/巧«を 


力半付さフオルダび開錠され 
ている場合、力半が色付きで 
表示されます。力半付きフオ 
•ルダを施錠するときはアイコ 
ンをク U ックします。（施錠 
時は グレー 表示） 


-項目名をク1」ックするたびに 
昇順 /P 缉候で並べ誓えができ 
ます。 


チェックをつけると、タイトル名などの情報び表示されます。 

—ごみ箱 


Qfl 開錠している 准訪與る 

麵臟している だてでなし、 


解お知5せ 

. 本体動作中(再生中など)は変更びできません。 

•番組説明は、プレイ U ストでは表示されません。 

• 「イ呆護」されているタイトルびはいっているフオルダや、ク U ップ映條フオルダ、施錠されている r 力半付をフオルダ」 
はまとめてごみ箱に移動でさません。 














































メインメニュ—の【リス!覧】をクリッ 
~クする 

U ストー覧び表示されます。 

内蔵 HDD 、 DVD - RAM / R / RW に録画された内容びタイト 
ルごとに一覧表示されます。 

【記録先】隔性】摇号】【タイトル名】に H 】 【録画年月日】【曜 
曰】【時分】【時間】【ジャンル】をクリックすると、その項目 
で並べ誓えて表示します。 

0情報を見たり、変更したいタイトルの【夕 
K " イトル名】をクリックずる 

タイトルの詳細とチャプターの一覧び表示されます。 

変更できる場所は文字入力び可能になっていまず。 

0変更ずる場含は、項目をクリックし、値を 
U 選ぶかデータを入力ずる 

設定する内容は、し^(下の「設定項目」をご覧ください。 

一 設定が終わった!5、【登録】をクリックずる 

タイトル情報び設定されまず。 

【登録】をク U ックせずに【戻る】をクリックすると、設定内容 
を変更せずにタイトルー覧表示に戻ります。 


設定頃目 


タイトル名 

— 

録画したタイトルに好きな名前をつけることができます。 

全角48文き、半角では9巨文字 ( DVD ディスクの場合は全角32文字、半角では 
巨4文字)じ(内で入力します。 

録画年月曰 

— 

録画した年月日と開始時刻を変更できまず。 

ジャンル 

— 

録画した番組のジャンルを設定できます。 

保護 

保護 

録画したタイトルを誤って削除したり、編集したりしてしまわないように保護 
します。 

非保護 

録画タイトルを保護しません。 

番組説明 

— 

ま組の内容などを自由に入力でさまず。 

改行、空白ちさめて全角4□□文宇（半角日□□文字）じ(内で入力します。 

チャプター名 

— 

チャプターに好きな名前をつけることができます。 

全角48文き、半角では9巨文字 ( DVD ディスクの場合は全角32でき、半角では 
巨4文字)じ(内で入力します。 


録画した番組のタイト\ 

パソコン①キーボー ) 

ル名や説明を好さなよ 

つ ドか 5 文字入力ずれ； 

^ぅに変ぇたぃけ心 J 

rW 栽しん^^ 

リロンで文字入力 

ネット de ナビを使えば 

ずる①コてめんどうく 

夕仆ルの管理や操作け* バ U 

雙〜 

びらくらくでさるよ！ 




盈滿迈11 n 


ネット接続設定 



機能設定 


参ち情巧 
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ネット de ナビ’ _ 

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する（つづき) 


本体の見るナビのよラにサムネイル表示もできまず。 



クが 

記録巧 HDD 番号013タイトルち 

100匹のネコ 




〇 


属性 CH 録画年月日 

曜日 時分 

時間 

ジャンル 

保護 



mm \ 021 2007/11/12 

月 17:55 

0:05:00 

ジサンルなし 

が保護 


タイトル情報の変更&もちちろんでさるよ！ 

リストー覽と比べて表示するのに多少時間がかかりまず。 


r 


《•本機に I外で録画した DVD-R/RW (Video フォー マット）は表示、変更はできません。 
-フ アイナライズ済みの DVD-R/RW は表示だけで変更はできません。 



サムネイルー質で表示/を更する 


メインメニューの【ヴムネイルー覧】 
をクリックずる 

サムネイルー賣び表示されます。 

内蔵 HDD、DVD-RAM/R/RW に録画された内容び 
タイトルごとに一覧表示されます。 

• フオルダ内に移動すると走はアイコンかフオルダ 
名をクリックします。 

•ページを切0換えるには、[イ [►] をクリックしま 
す。 

情報を見たり、変更したいタイトル 
のヴムネイルまたは【タイトル名】を 
クリックずる 

タイトルの詳細とチャプターサムネイルー覧画面び 
表示されます。 

変更できる場所は艾字入力び可能になっています。 

変更する場台は、項目をクリックし、 
値を選ぶかデータを入力ずる 

設定が終わった!5、【登録】をクリッ 
クずる 

タイトル情報び設定されます。 

【登録】をクリックせずに【戻る】をク U ックすると、 
設定内容を変更せずにタイトルー覧表おに戻0ま 
す。 




喪ぉ知らせ 

• 本体動作中（再生中など）は変更びできません。 

•番組説明は、プレイリストでは表示されません。 

•];( 下の場合、サムネイルび黒くなったり、表示されないことびあります。 

一本体動作中（再生中など） 

-コピー制限のある番組を録画したタイトルやチヤプターのサムネイル 

-DVD-R/RW (Video フオーマット）に記録されたタイトルサムネイルとチヤプターサムネイル 
• 本体側で一度もサムネイル表示していない番組は、パソコン側では黒画面にな0サムネイル表示びされません。その 
場含、本体側の「見るナビ」でサムネイル画面の表示をしてみてください。（表示できないサムネイルもあります。） 

• Macintosh コンピューターの場合は、サムネイルをク U ックしてもチャプターサムネイルー覧は表示されません。 
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•フォルタ名の空欄部分に文字を入力した0、現在 
ついている名前を変更します。 

フォルダ名は全角で「ルート」、「ク U ップ映儘」、 
「お楽しみ番組」、「ごみ箱」、「力半付さ」、「指定 
なし」の艾言を含む名前の設定はでさません。た 
だし、半角による設定はでをます。例：半角によ 
る r ル- 卜」 

• 陵要対象】欄をク1」ックし、 v / をつけて【解体】を 
クリックすると、 s / をつけたフォルダは解体され、 
フォルダ内のタイトルはルート上に表示されま 
す。 

(保護設定されたタイトルを含むフォルダは解体 
でさません。） 

• 画面内の「ドライブ」で HDD / DVD を切り換える 
ことびできまず。ディスクのフォルダ設定をする 
ときは、設定するディスクを本機にセットしてく 
ださい。 


0設定が終わった！5、【登録】をクリッ 
クずる 

フオルダび設定されまず。 

【登録】 をクリックしないと、設定び更新されません。 


フォルダを設定する 


本体の見るナビのフオルダ機能の設定を、ネツト de ナビでをでさます。 

使用できる機能は r フォルダ名の設定」「フォルダ名の変更」「フォルダの解体」「フォルダの移動」です。 



□ メインメニュ-の【フオルダ設定】を 
クリックする 


ra フォルダ名の設定や変更をしたい 
フォルダを選び、設定する 



ネット接続設定 



機能設定 


参ち情報 
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ネット de ナビ 


ーワードを設定ずる 


ネット de ナビか5キーワード登録び簡単に行なえまず。 

登録したキーワードは本体の r ま組ナビ」、「見るナビ」、「編集ナビ」などでで字を入力する際、呼び出して 
使用でをます。 


グ 

d 



「き」、「よ」、「う」、 


C 


rcDj) 


「今日の」 



パソコンを使えば 
キーワード登録も 
5<ら< 



〇» . 〇 4 6 p»* .,v w- e 3-: •函. ， ■» 




- N 

メインメニューの【キーワード設定】 

をクリックする 


登録したい語巧を改行で区切って 
入力する 


キーワードは全部で40件まで登録でさます。 



設定げ終わった！5、【登録】をクリツ 
クする 

キーワードび設定されます。 

【登録】をクリックしないと、設定び登録されません。 
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ネット de ナビ 


ライブラリ情報をほう【ライブラ U ) 



ライブラ U 情報び、パソコンの画面 
でも使えるの。 

ネット de ナビな5、ライブラリ情報を 
パソコンに保存することもできて便利！ 


を意： DVD-R/RW (Video フオーマット）は、規格上の制約] 
によりライブラ U で管理ずることはでをません。 


メインメニューの r ライブラリ」をクリックずる 



タイトルの情報を見る 


タイトル名をクリックずると、タイトル情報び 
表示されまず。 

終が□日せ 

• ここでは、タイトル情報を変更でをません。 


見たいタイトルの格納巧ディスクを探す 

■ライブラリ情報の並べ替え 
並べ替えたい項目の見出しをクリックずる 

【記録先】【タイトル名】に H 】 【録画年月日】【曜 
日】【時分】【ジャンル】【残量(時分)】をクリッ 
クすると、その項目で並べ替えて表示します。 

終ぉ知日せ 

• ここでの並べ替えの結果と、本体側のライブラ U で並 
ベ替えに結果は、一部異なる場合びあ0ます。 

• 「残量再計算」の設定を変更ずると、変更した録画品質 
の設定に対応した残量に変わ0ます。 

• 残量再計算で表示ずる設定は、「録画品質設定」で変更 
でさます (!：> 操作編43ページ)。 

■ライブラリ情報の絞り込み 
絞り&みたい内容そのものをク U ックずる 

たとえば、乂曜曰のを組を絞り込みたいとさ 
は、一覧の中の 【火】 の文字をク1」ックしまず。 
一一度絞り込んだ項目をク1」ックすると、そ 
の項目での絞り込みび解除されます。 

一【絞り込み解除】ボタンをクリックすると、 
すべての絞り込みび解除されます。 

■キーワードで検索ずる 
入力欄にキーワードを入力し、愼刹をクリッ 
クずる 

入力したキーワードを含むタイトルび表示さ 
れます。 


ライブラリ情巧をパソコンにファイル 
出力する 


に SV 巧を】をク U ックする 

ライブラ1」情報び CSV あ式で保存されます。 
パソコン側の画面の指示にしたびって、保存の 
操作をしてください。 

^ぉ知 S せ 

• CSV おまでの保をは、ライブラ IJ 表示の巧期状態(並 
ベ替え、絞り込みび反映されない状態)で行なわれま 
ず。 


をディスクま号ごとの巧量一質を表示 
する（ディスクを一質） 


【ディスク名一覧】をク U ツクする 

本機に登録された全 DVD - RAM 、 DVD - R/RW 
(VR フォーマツト） について、ディスク ま 号、 ディ 
スク名、録画品質に応じたそれぞれのディスク 
残量を一覧表示します。 

項目の見出し部分をク U ツクずるたびに、その 
列を基準に U ストを並べ替えることびでをまず。 

夕が口らせ 

• ディスクの残量は本体側でディスクの登録をしないと 
表示されません。 

• 残量設定1〜己で表示する設定は、「録画品質設定」で 
変更でさます。 （0 操作編43ページ） 

•タイトルの項目内容をク U ツクすると、ク I 」ツクした 
データで絞0込みびでさまず。 

• 並べ替えは過去=っまでの並べ替え結果を保持しま 
ず。 
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ネット接続設定 



機能設定 


参ち情巧 














































ネット de ナビ 


DVD - VidsD 細 m 臂景(メニユ-テ- 7) を醜ずる 


DVD - R / RW 作成時、あ S かじめ本体側で用意された8種類のメニューテーマとは別に16個の背景画像の 
追加と設定ができる機能でず。 



メニュー画面で使いたい画像 ( Windows ビットマップあ式 （ bmp ) 、 
ピクセル） 


24 bit カラー- 720 x 480'; 



n メインメニューの 【 Video 作成ツール】 
~をクリックずる 

Video 作成ツール画面び表示されます。 

ロ メニューテーマに 使いたいビット 
マップファイルを指定する 

【参照】 をク1」ックしてファイルを還ぶことびでさ 
ます。 

「テーマ名」ではテーマ名を入力することびでさま 
す。名前を入力しなくてち登録はできます。 



□ 背景台座、色、透明度を選ぶ 

背景台座：背景画像によってはディスク名、タイト 
ル名、チャプター名などの文字び読みに 
くくなる場合びあ0ます。 

その場合には背景台座を「あり」に設定 
して < ださい。 

色： 背景台座の色を設定します。 

還明度：背景台座の透明度を設定します。数字び 
大さいほど背景台座は透け、背景画像び 
よく見えるよラになります。 


□ 文き色、選択色、決定色を選ぶ 

文字を：メニューに表おするディスク名、タイト 
ル名、チャプター名、ページ番号、タイ 
トル-チャプター時間の又字色でず。 

※タイトルメニューへの【房る]ボタンの文字色は変更 
でさません。 

遇が色：メニューを還択したとさの色です。 

ミ夫定色：メニューを;夫定したとさの色です。 


m 【登録】をクリックする 

設定した メニュー テーマび本機に登録されます。 

V_ 
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《 1 同ファイルあ式であれば Mac 日 S からもそのまま登録でをます。 

《2パソコンとテレビの画面とでは表示のしかたび異なるため、パソコン上で正常に見えた画像びテレビ上では縦長に 
見えてしまいます。パソコン上で始めに色4日X 48日ピクセルのサイズで画像を作成し、それを 720X 480 ピ 
クセルのサイズに横長に引き延ばした画像を背景に使巧すると、テレビ上で違和感のない背景になります。 


ユー ザ-メ ニュー テーマを削除する 


【ま号】を選び、【削除】をクリックする 


念 つかいこなしのポイント！ 

> 

登録ずる画面のサンプル集-作成上のポイント- DVD - Vide ロメニユー構造などの情報や、より高度な 

テクニックなどについては、 http :// www . rd - style . com / mydvd / をご覧いただき、 
ご活用ください。 


V_ 

A 



V_ 


登録したユーザ-メニューテーマを本体側でほ用するには 



「 DVD - Vide □作成」や 「 DV □ファイナライスの r タイトルメニューテーマ選択」「チャプターメニューテー 
マ選択」 で を押して、登録したメニューテーマを表示して選択してください。 tQ を押すとあらかじ 
め用意されたメニューテーマに戻ります。正>操作編1巳9、1己1ページ） 


ネット接続設定 



お能設定 


参ち情報 
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ネット de ナビ 



'ー ルで録画ず約をずる 


外出巧などか5 e メールで録画予約をすることびでをます。 




!準備（※〇11ベージ①制限事項もお読みください。) 


• 本機をブ □- ドバンド常時接続環境にあるパソコンと接続し（1：>1已ぺージ)、各機器の電源を入れておきまず。 

• 「ネット de ナビ設定 J の r メール録画モ約機能の設定 J をしまず。（〇21ベージ） 

• メールソフトウェアの設定をテキストお式に変更しまず。（メール予約は、 HTML お式のメールに対応していません。） 
• 実際の録画モ約をずる前に、メールモ約びできることを確認してお<ことをお勧めしまず。 


□ e メールの送信先 ( To :) を入力する 

~「メール録画予約機能の設定」（[>21ページ)で設定した r メールアドレス」を入力します。 
例 XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

Qe メールの本文に録画予約の内容を入力する 

文字はすべて半角で入力します。 

それぞれの項目の間は、半ちスペースを一つずつ入力しまず。 

項目と設定内容は、巧ページの表をご覧ください。 


例 


省略可能- 

項目を省略したときは、本機の r 設定^ニュー」で選んだ設定になります。 

言さ定メニューにない項目は、次ページの表の*印の設定で録画されます。 

⑩ W 録は、デジタル放送のチヤンネルなら ITS 」 それし U 外は 「 RE 」 に設定されます。 


open rdstyle prog add 20071 2212100 21541 lYS VS A1 SH KN DN HN LS CN CMY CPY ELN R1 RY] 

■TTTTTTTTTT" 


① 


予約メールの 


とさ入れる 


③ 


0魯麼 (!) ⑥感⑩⑩®®@⑩⑩@ 


念 つかいこなしのポイント！ 

お使いのメールソフトウェアや携帯電話に、録画予約メールの定型文を登録しておくと便利でず。 


設定したパスワード 
L 


例 


open rdstyle proa add 200712212100 21541 


' - 1 —— ' I 

予約メールのとさ入れる 年月 曰 


開始終了チャンネル 
時刻時刻 


年月曰/開始時刻/終了時刻/チヤンネル部分を録画したい番組にあわせて変更しまず。 

省略可能な設定項目は、お好みで定型文に登録しておくと良いでしよラ。 P 
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メール録画モ約の設定頃目 


① 

open 

予約メールの先頭に入れまず。 

CD 

;><ール予約パスワード 

設定した J てスワードを入力します。 (021 ページ） 

感 

年月曰 

西暦4けた（年）日1〜に （ 月）01〜31(日）（予約できるのは当日を含めて2力月後までです。） 

の 

録画開始時刻（時）（分） 

00〜23 (時）00〜曰曰（分） 

⑤ 

録画終了時刻（時）（分） 

0曰〜23 (時）00〜已9 (分） 



地上アナ□グ 

1〜64 



地上デジタル 

DXXX-X を 



BS デジタル 

BSXXX * 

愈 

CH 

110度 CS デジタル 

CSXXX & 



スカパー 

SPXXX 气番組ナビ「チヤンネル設定」でチヤンネルを登録しているときは、対応するライン入力に切り換わります。） 



専門チヤンネル 

C - XXX & (番組ナビ「チヤンネル設赴でチヤンネルを登録しているときは、細あするライン入力に切り換わりまず。） 



ライン入力 

L 1、 L 2 

⑦ 

録画優先度 

ふつラ* 

YS 

最優先 

YX 



SP 

VS 



LP 

VL 



A 1 

VA 1 

⑥ 

画質 

A 2 

VA 2 

DL 

VD 



7 ニュ アル 

(1.0,1.4 Mbps , 
2.0-9.2 Mbps ) 

rVMJ に続けて、ル数点を除いたビットレート数 （2.0 〜日 .2 の範囲で日. 2 Mbps ずつ任意に指定でさます） 

を2けたで入力します。 

VM ]0、 VM 14, VM 20 〜 VM 目2 (音質び LPCM のときは VM 80 (8.0 Mbps ) まで） 



Ml 

A 1 

⑩ 

無音部分自動 

切* 

CN 

CD 

音質 

M 2 

A 2 



チヤプタ-分割 

入 

CY 



LPCM 

AL 


⑩ 

記録先 

HDD * 

SH 

⑩ 

マジック 
ナヤフター 
/シーン 

切 

CMN 

DVD 

SD 

入 

CMY 



しない* 

KN 



⑩ 

自動削除 


マジック 
チヤ ソター 

/本編 

切 

CPN 

容量不足時 

KY 

⑩ 


DVD 

互換 

切 

DN 

入 

CPY 

⑩ 

主曰ド 

DM 


録画 

切 

ELN 


是 IJ 曰ド' 

DS 

⑩ 




のりしろ 

入 

ELY 

⑩ 

高レート 

しない* 

HN 


節約 

する 

HY 

⑩ 

W 録 

TS * 

RT 1 



ステレオ 

LS 

RE * 

R 1 


ライン音声 


しし 





⑩ 



予約の 

入(予約を貴巧る)* 

RY 

選択 

R 

LR 

麵 



王+是り 

LD 

入/切 

切巧舶実行し加り 

RN 


アルファベットは大文字、小文字どち5ち使えます。 

&「XXX」 はチャンネル番号です。地上デジタルの -X は枝番です。同じチャンネルに二つし: LL の枝番号びあるときは、 
枝番号まで正しく指定してください。枝番号を指定しないと、意図しない放送び予約されることがあ0ます。 

お知らは 

• 改行して3行目に予約名び入れ5れます。 

•予約メールを送信するソフトによっては1行目び長いと改行されてしまうことびあり、予約内容び正しく認識されません。 
•願の W 録に 「TS (RT1)」 を選んだときは、画質と音質の設定、⑩を「入」に設定することはできません。また、⑩の記 
録先は 「HDD (SH)」 を選んでくださし、。 

•⑥でデジタル放送のチャンネルを選んだとさは⑩を「入」に設定でさません。 


ネット接続設定 



機能設定 


参ち情お 
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ネット de ナビ’ _ 

e メールで録画予約をする（つづを) 


e メールモ約の便利な機能 


■モ約メールのま信 


本機び電源入り状態では、設定された時間の間隔 
で、 POP サーバから予約メールを受信します。本機 
び電源待機が態では、一日8回に時/5時/別き/ I 1 
時/14時/17時/20時/23時の「ネット de ナビ設 
定-電源0 FF 時の P 0 P 3 アクセス時間の分」で設定 
された「分」）に予約メールを受信します。 

夕お知らせ 

• 「ま組ナビ設定-巧上アナ□グ/ライン入力のま組データ 
取得」で ADAMS を逞おしている場合、 ADAMS のま組 
データの受信中に予約メールの受信時刻になると、予 
約メールの受信び次回に延期されます。 


■ メールモ約びでをた百（録画モ約完了メール) 


本機び予約メールを受信すると、録画予約の完了 
または録画予約の失敗の通知をメールで受信でさ 
ます。 L ソ下の設定をしてください。 

-「メール通知機能」を r 指定アドレスと送信元アド 
レスへ通知」、 r 送信元アドレスへ通が」または「指 
定アドレスへ通知」に設定する。 正 >21ぺージ） 

-「メール通知機能」を r 指定アドレスと送信元アド 
レスへ通知」または「指定アドレスへ通が」に設定 
した場合は、「メール通知用の指定アドレス」に 
録画予約完了メールを受け取るメールアドレス 
を入力ずる。（¢>21ページ） 

• 録画予約びできた場合 

例 （ RD - W 301 の場合） 


件名 < SUBJECT >: 

RD - W 301 からのお知らせ 
本文 <B 0 D Y >: 

メール予約を行いました。 

♦ユーヴー 予約 ♦ 

録画日乙007 /] 1/2已（日） 

録画開始時刻17:30 
録画終了時刻18:00 
チヤンネル CH 12 
エン コーダ RE 
録画優先度ふつラ 

mailto ' x : メールアドレス(ネット de ナビ設定で 
設定したメールアドレス） ？ subje は= 
件名旧 D - W 30 1の予約を削除しま 
す。） & bocly = 叩 eno / o 20 パスワード 
(ネット de ナビ設定で設定したパス 
ワード） ％20 prag &20 del %2 □予 
約の（予約したの） 


《mailto とは.. .mailt 日を選んで決定すると、簡単に予約 
を削除するメールび作成でさます。ただし、 mailto 機 
能に対応した携帯電話またはールソフトであること 
び必要です。 


•録画予約に失敗した場合 

録画予約がでさなかった理由が通知されますの 
で、確認してください。 

ぉ知5せ 

• 本体側でエラーび発生しているときは、録画予約びでき 
ません。 

予約でさない理由として下のよラな内容びあ0ます。 
一録画開始時刻び現在時刻から1日分！;(降でなかった。 

-録画終了時刻び現在時刻か51日分政降で、録画開始 
時刻か5目時間政巧 (TS 録画は24時間未満)でなかっ 
た。 

-手動で予約できる件数(目4件)びいっぱいになってい 
た。 

• 本体側のテレビ画面でナビ画面などを表示中は、メール 
の送受信びでさません。 

■ e メールで録画モ約の設定情報を確認する 

—ルで録画予約の設定情報を確認することが 
でさます。 

e ;>< —ルの本文に次のよラに入力します。 

,~~省略可能 

例 open rdstyle pro 肖 list Id を互一予約数 

' - 詳細 

' -表示レイアウト 

にング） 

^ぉ知5せ 

•文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひと 
つずつ入力してください。 

• 「1」（エル)を入力した場をは、1巧表示び長く表示され、 
省略すると改行された短い U ストび表示されます。 

• 「山を入力した場をは、「録画予約」の詳細び表示され、 
省略ずると簡略された U ストび表示されます。 

• re」 を入力した場をは、 re」 に続けて数値を入力するこ 
とで、1回の^—ルで受信可能な予約(録画情報)数を指 
定できます。指定可能な数値は]〜日です。ただし、情 
報量び多いとをには、指定された数値よ0かない予約 
数しか得5れない場合びあります。 

■ e メールで残量を確認ずる 


eX —ルで内蔵 HDD の残量を確認することがでさ 
よ9 〇 

—ルの本でに次のよラに入力します。 

例 open rdstyle pro 肖 remain 

L -残量 

柴ぉ知5せ 

•文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひと 
つずつ入力してください。 
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ネット de ナビ 



ブラウザに表示されたリモコン画面で本機を操作できまず。 

RD シリーズを複数台持つているときや、リモコンがみつか6ないときに、付属品 
のリモコンのよラに、パソコンか6本体を操作ずることびできるか6傾利だね。 


U モコンは、 Java アプレットで構成されています。 

RD シリーズを複数台お使いの場含、付属品のリモコンではリモコンモードの数の 
割り当てに限りびありますび、パソコンの画面上に表示されるリモコンな5、その 
制約はありません。 

《お使いのパソコンが Windows の場合は Java VM 1 . 己 、 Mac OSX の場合は 
Java VM 1.4.2 がインストールされている必要がありまず。詳しくはな10ぺージ 
「動作環境について J をご覧ください。 

※ネット de リモコン機能は、選択中のドライブが rVTR 」 のときは、動作しません。また、 VTR の操作はできません。 




□ メインメニユ-の【ネット de リモコ 
ン】をクリックずる 

ネット de ナビウィンドウにリモコン、表示部び表 
示されます。 

P リモコン画面のボタンをクリックずる 

U モコン本体のボタンび巧されたときと同じ動作を 
します。 




表示部の見かた 



例（表示内容は約1砂ごとに更新されます。） 

W 録表示 


HDD ボタン DVD ボタン 


動作状態 画質 


本機の状 

タイトル番号 記録情報 憤表て、 

广タイトル経過時間 




タイムスリップボタンディスクの種類 


チヤプター番号 チヤプター経過時間 

しチヤンネル この部分をクリックすると、表 


タイム バー（□ケー シ ヨンカーソルを 移動する 
と、 再生場所 もヴー チして移動します。） 


示部が開閉します。 


終お知5せ 

. 本機の動作状態やネットワーク内の通信状態によっては、リモコン画面の表示に時間びかかった0、 U モコンの操作 
に対して本機び反応するのに時間びかかる場含びあります。 

• ディスクによっては機能しないことびあ0ます。 

•ボタンや表示部び反応しない、動作しないときは、ドライブの選択び rVTR 」 になっていないかご確認ください。選択 
中のドライブび 「 VTR 」 のときは、動作しません。 

• うまく表示できない場合、ブラウヴのキャッシュをクリアしてみてください。 

• 同ーネットワーク内で本体を複数台ご使用になる場合は、「1」モコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設定 
してください。 （022 ぺージ） 




U モコン画面で操作する 


ネット接続設定 



機能設定 


参ち情お 
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ネット de ナビ’ _ 

U モコン画面で操作する（つづさ) 


U モコンの見かた 


参メインパネル 


参サブ八‘ネル 


才ーフン/ 

ク□ーズボタン 


ワンタッチ 
リプレイボタン 
ワンタッチ 
スキッフボタン 



電源切ボタン 


クイックメニューボタン 


1/20リフレイボタン 
1/20スキップボタン 



この固5分をク U ツクして、 
「メインパネル」「サブパネ 


アングルボタン 
字幕ボタン 
音声/音多ボタン 

この部分をクリック 
すると、リモコンが 
開閉します。 


ル」を切り換えます。 



夕ぉ知 S せ 

• 1」モコンび反応しない、動作しないときは、ドライブの還択び rVTR 」 になっていないかご確認ください。選択中 
のドライブび rVTR 」 のときは、動作しません。 




U モコン画面び表示されているとき、本体側で文字入力画面を起動させた場合、ネット de キーボード 
の画面びノ（ソコン側に表示されまず。 


(例) 



ネット de キーボードを使って入力し、【ま定】をク U ックすると、本体側の文字入力画面に反映されて、 
ネット de キーボードび閉じます。 


夕ぉ知 S 甘 


• ネット de キーボードで【キャンセル】をク U ックすると、本体側の又字入力画面に反映しないで、ネット de キー 
ボードび閉じます。 
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パソコンのキーボードで操作する 


ノてソコンのキーボードで本体を操作でさます。 

〇 


团团狂い B*々awM 包因-る d - 


VId 的けなツ—ル 


ネツ hde ナヒ拉定 



[おまかせ拉左 


151 


={ Iサムタイル ーK 


a 


[ [キーつード巧定 


可 


リモコンモード 


ネツ hde リモコン 


VI ネ.ソ1~1|巧二3- 

[ 旧 PG2 




# 

5 m 


♦ 


メインメニューの【キーボード 
シヨートカット】をクリックする 


キーボードシヨートカツトの一覧表び表术 
されます。 

キーボードの種類や使用環境によっては、 
表のよラに動作しない場合びあります。 


編集リモコンで操作する 


パソコンのマウスで U モコンの操作びできます。 

参編集リモコンを設定ずる 

U モコン画面び起動しているとをは、終了し 
てから設定してください。 

1. メニ:！一の【ネット de ナビ設定】をクリッ 
クする 

2. 【 U モコン/モニター設定】ボタンをク U ッ 
クする 


- 7KJHR 巧を丢モの ® 扣 M<4I ')-11 •のへ (1 •巧 

〇ぉ-凸占包色 I ぶ*®を BSl ル 


■aisd 


7 巧面 - D な 


村-II•回|が111 


左グ Jy ク" 

ホイールレ)ホイー)しクリックホイール <*> 

ちヴ Jy ク 

か 0- 1 

が 0- ■ 

aiu ■ l-israi H .厚が ■ 

SSU Bl-l 的 It ■ IX が ■ 

!0- 1 

スト ■ 

の 0- ■ 

が〇- ■ 

の D- d 

nbW, ■ 

コ-ド t み le U-£tr 

s 居レ 11- 巧!？止 ■ ドが ■ 

S ■し 麵〔ーロ a 止 a]Ta» • 

],S し j|| ちち 4 1〕7田） j 

1 化！_«4' ■ .1 化 1。(’ ■ 

] 1 

3口- • 

，"卜巧1 i 
而,1。(' ■ 


巧的昭4わ、山 cQSHID 313 Ja ■が fH 1口巧的ち ? J ん 
王) rw & ことかを巧子 ■ 

端離 r . み輝猶 I ぶだ。' ■ 

U モコンの設定画面び表ホされます。 

3. マウスで操作ずる動作を、用途に合わせ 

てを巧すス 

4. 【登録】 をクリックする 

夕ぉ知5甘 

• 「ホイール回転闘値」にはマウスで操作するとさの回転 
数を入れてください。 

• 「編集 U モコンのカスタマイズ設定」では、マウスのさ 
操作時の本体動作を設定してください。 

• 編集1」モコンは Java VM Ver . l . 已 ( Ma 巳 OS X は 
1 .4.2) びインストールされている必要びありまず。お 
持ちの WWW ブラウヴで利用できる Java のノトジョン 
の確認をするには、画面の 「 Java バージョンの確認」ボ 
タンをク I 」 ックしてください。入手の方法は、[>10 
ページをご覧ください。 


♦編集リモコンを使う 

U モコン画面上枠内でパソコンのマウスを操 
作します。 

1. メニューの【編集 U モコンモード】をクリツ 
クする 



この枠内でマウスポインターを当てて操作を行ない 
ます。枠内なかのところでク U ックなどしても動作 
しません。 


編集1」モコンの設定にしたびって、本体び動 
作します。 

夕ぉ知が 

• U モコン画面表示中に編集 I 」モコンの設定をしに場合 
は、 U モコン画面を起動しなおして占、5操作してくだ 
さし、 


ネット接続設定 



お能設定 


参ち情報 
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ネット de ナビ’ _ 

U モコン画面で操作する（つづさ) 


>ット de モニター 


本機と接続しているバソコンで、放送中のを組や録画したを組を視聴ずることができまず。（それ L ソかの 
場合には、正常に動作しないことびありまず。） 

本機と接続しているテレビを他の人が使用している場合などにお使いになると便利でず。 





いツト de モニターの 設定 


ネット de モニターをお使いになるためにじ(下 
の設定を行ないます。_ 

U メニューの【ネット de ナビ設定】をク 

U ックずる 

Q 【リモコン/モニター設定】ボタンをク 

リックする_ 

Q 【ネット de モニター】の設定を行なう 


卜かに。- 

liStM ス 1360‘2,0 、. 

- GoM 田" y 
バVコ…ンブ巧田 じ h * 



P - • || 〜 /d か nwd, •てこ teK ごさ LI 。 


画面サイズ： 

ネット de モニターのモニターウィン ドウ サイ 
ズを設定します。 

目 0 日 X 600 上のサイズに設定すると、モニ 
ター画面は別ウィンドウで表示されます。 

平巧ビットレート： 

本機からパソコンへのデータを転送する速度を 
設定します。 

高く設定した場を、モニターウィンドウの映像 
は低く設定した場合よりを、きれいに映ります 
が、通信負荷がかかり場をによってデータの転 
送が不安定になります。 

バッファリング時間： 

本機からパソコンへ音声や動画データを転送す 
るにはスト U —ミング方式を使用します。スト 
U —ミングには待ち時間（バッファ U ング時間） 
を設定する必要があります。設定する時間は接 
続しているパソコンの処理速度やネットワーク 
環境に合わせて設定します。正常に映像が再生 
されない場をは、バッファ U ング時間を調整し 
てみて < ださい。 


Q 【登録】をクリックずる 

設定内容がお使いのブラウヴに保存されます。 

ネット de モニターをお使いになるにはむ下の条 
件がが要でず。 （048 ページもご覧ください。） 

-本機に接続しているパソコンに QuickTime 
( Ver .7.0.3) がインス I -ールされている。 


いツト de モニターの 起動 


P メインメニユーの【ネット de モニター】 
をクリックする 

「ネット de モこ夕一」のウインドウが表おさ 
れます。 

バッファ U ングの設定時間によって 
QuickTime の起動画面が約3〜8砂ほど表示 
されたあとに、映像が表示されます。 


いツト de モニターで 巧聴する 


ネット de モニター上で本機を操作する場合は、 
「ネット de リモコン」を使います。 

(付属の U モコンや本機の操作ボタンでを操作す 
ることびでをます。） 

n ネット de リモコン上のボタンをクリッ 
クずる 

本機や I 」モコンのボタンび押されたとさと同 
じ動作をします。 

ネット de モニターのモニターウインドウで 
は、テレビで視聴しているとさの映像よりち 
バッファリング設定時間によつて数砂遅れて 
表示されます。そのため、ネット de モニター 
のモニターウインドウを見なびらチャプター 
編集などを行なラと、異なった場所で分割さ 
れるおそれびありますのでごミ主意ください。 


ノ 


ごミ主意 


.ネット de モニターの動作は、すべてのバソコンでの動作を保証するものではありません。また、 QuickTime の将来の 
バージョンで動作を保証するちのではあ0ません。 

^お知らせ 

• ネット de モニターの機能は同一のサブネットワーク内で接続されているバソコンでお使いになれる機能です。 

1台の本機に複数のバソコンび接続されている場合は、ネット deU モコンとネット de モニターの機能は、1台のバソ 
コンでしか動作しません。 
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モニターウインドウの見方 



表示される映像は圧縮されているため、 
テレビに表示される映像よりを粗くなり 
ます。 


モニター ウィンドウには切下のげ 
態が表をされまず。 

準備中： 

モニターウィン ドウが起動し、表示 
するための準備をしています。 

モニター中： 

モニター起動中を表します。 

モニター不可： 

モニターできない状態を表します。 
攻下にある rr モニター不可」になる 
本機の状態について」をご覧くださ 
い。 


Iコピー制限のある番組を視 
聴していると き や、 TS で録 
画した番組を再生している 
ときは、モニターウインドウ 
を起動でさません。停止して 
から起動させてください。 

•VTR を選択しているとさは、 
モニター ウインドウを起動 
でさません。 HDD ちし <は 
DVD を選択してか日起動さ 
せて < ださい。 

I 目 0 0X 日 00 政上の画面サイ 
ズの場合、モニター画面は別 
ウインドウで表示されます。 


^お知らせ 

• モニターウィンドウで表示される映像の画面比は4 : 3相当です。 

•モニターウィンドウで表示される画面は、テレビで表示する画面よりわにい範囲を表示するため、画面の周0 
びち5つ < ことびあ0まず。 

• モニター中にネット deU モコンやブラウヴを閉じると、モニターウィンドウち閉じます。 

• モニターウィンドウで連続して視聴でをる時間は目時間までです。日時間び経過すると、モニターび一度停止し、 
そのあとモニターび自動的に再開されます。 

. 本機で「イーサネット設定」、「チャンネル設定」、「スカパー！連動設定」の変更を行なった場合はモニターび一 
度停止し、そのあとモニターび自動的に再開されます。 

• 本機でデュアルモノラルで録画したタイトルを再生する場合は、再生時の音声多重の設定に従った音青び出 
力されます。 

• 本機に接続しているパソコンにフアイヤーウオールび設定されている場を、パソコン側で映像や音声を受けつ 
けないことびあります。この場合、パソコンのフアイヤーウオール設定を解除するか、 QuickTime 円 ayer の「ス 
卜 U- ミング-トランスポート」を HTT 円こ設定してみてください。 

• QuickTimePiayer の「スト U- ミングプ□キシ」の設定で 「RTSP プ□キシサーパ'」び設定されていると、正常 
に動作しない場含びあります。 

• モニターウィンドウでは、 Q 山 ckTimePlayer のマウスとキーボードのショートカットび有効になっています 
び、一部の機能については対応していません。 

• Windows の日 S やインターネットエクスプ□ーラのバージョンによっては、ネット de モニターを表示すると 
きに 「ActiveX コント□ー ルを実行するにはク U ックしてください。」のような巧容の表示び出ることびありま 
す。その場合は【日 K】 をク U ックしてください。 


r モニター不可 J になる本機のが態について 


モこターでの視聴がでさないおもな本機の状態は似下のとおりです。 


本機の状態 

モニターウインドウのメ ツセー ジ 

「 RE 」 での予約録画約20秒前、タイムスリップ中、予約録画中や通常の録画中などの状態。 

モニター不可(本体録画中） 

高速そのままダビング、高速コピー管理ダビング状態。 

モニター不可(本体ダビング中） 

画質指定ダビング状態。 

モニター不可(本体画質指定ダビング中） 

DVD-Video メニュー作成状態。 

モニター不可(本体 DVD-Video メニユー作成中） 

コピー制限のある番組の視聴中、コピー制限のある映傲の再を中、コピー制限 
のあるタイトルのプレビューや編集画面での再生状態。 

モニター不可 (コ ピー禁止信号検出） 

C □の再生状態。 

モニター不可(本体 CD 再を中） 

電源切りの処理中や、電源オフの状態。 

モニター不可(本体電源 OFF ) 

Line-U (ライン U ダビング）を選択している状態。 

モニター不可(本体 Line - U 選局） 

DVD - Vide 曰の日日 kHzAudio 再生をしている状態。 

モニター不可(本体 DV 日- VideOiAudiD 日日 kHz 再ま中） 

本機から DLNA の配信をしている状態。 

モニター不可(本体 DLNA 配信中） 

おすすめサービスからクリップ映撒を夕’ウン□ー ドしている状態。 

モニター不可(ダウン□ー ド中） 

VTR ドライブび選択されている、 VTR と他のドライブでのダビングをしている状態。 

モニター不可(本体 VTR 動作中） 


《 r 設定メニュー」、「はじめての設定」、「スタートメニュー」 
どを表示しているときも、モニター不可となります。 


「ぷちまど」、 r 見なびら選択」、透過した番組説明な 


ネット接続設定 



機能設定 


参ち情報 


V 


47 













































ネット de ナビ’ _ 

U モコン画面で操作する（つづさ) 



ネット de モニターヘルプ 



ネット de モニターび正常に動作しないとさは、じ(下の項目を確認してください。 

• 使用 0 S 、 ブラウザ種類とパ‘ージョン 、 Java VM のパ‘ージョンはネット de ナビ（モニター) 
対応でずか？ 

一 DOS / V 互換機の場合： 

0 S : Windows ® 2000 / XP 

ブラウヴ： Windows ® 2000の場合 Internet Explorer 6.0 
Windows ® XP の場合 Internet Explorer 6.0/7.0 
Java VM : Ver . l . 已 

一 Macintosh の場合： 

OS : Mac OSX (10.4) 

ブラウヴ ： Safari 2.0.3 
Java VM : Ver . 1.4.2 

上記 OS けがの環境での動作は保証していません。 

♦インス! -- ルされている QuickTime パ‘ージョン、設定、本機とパソコンのネットワーク接 
続、お使いのブラウザは正しく設定されていまずか？ 

一 QuickTime バージョン： 

Windows ®. Mac OS ともに QuickTime 7.0 .3 びインス I -―ルされているか確認する。 
一 QuickTime の設定： 

QuickTimePlayer の「スト U - ミング.トランスポート」の設定を確認する。 

UDP を選択：通常はこちらを還択します。 

HTTP を選が：パソコンにファイヤーウォール設をびされている場合、こちらを選択す 
ることで、本機からパソコンへ映像び正常に転送されます。 
QuickTimePlayer の「スト U - ミング■プ□キシ」の設定をお認する。 

RTSP を選択： 「 RTSP プ□キシサーバ」び設定されていると、正常に動作しない場合 
びあ0ます。 

-ネットワーク接続状態を確認： 

ネット de ナビの機能(見るナビなど)び正しく行なえるか確認する。 

本機と J くソコンび同ーサブネット内か確認する。 

-ブラウヴの設定を確認する： 

お使いのブラウヴ設定で Java びち効になっているかお認する。 

♦モニターウィンドウの映像びカクカクしたり、止まつてしまう。 

-設定したモニターウィンドウサイズをルさくする。 

-> 設定したビットレートやバッファ U ング時間を確認： 

本機と接続しているパソコンやネットワーク環境に合わせた設定にします。パソコンの 
処理能力に合わせて設定すると、再生中や放送中の映像を正常に視聴でさるよラになる 
場合びあります。 
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ネット de ナビ 


DLNA 巧応傑额ぴ仆ルを隱する 



本機では、内蔵 HDD 、 または DVD ディスクに録画した MPEG-PS (VR フォー マット)お式のタイトル(映 
像コンテンツ）を、ネットワークに接続した DLNA * i 対応機器(デジタルメディアプレーヤ ー) に配信して、 
視聴ずることができまず。 


ストレート 


本機 

(デジタルメデイアサーゾ V -) 



歷懇 

曲1 




例：当れ製 AEGZAZ 2000シ U - ズ 
(デジタルメディアプレーヤー） 

デジタル^ディアプレーヤー 

: DLNA 認定プレーヤー（映像） * 
デジタルメディアヴー八'一 

: DLNA 認定サーバー(映儘）*吕 


タイトル 
(映像コンテンツ） 


配信できるタイトル 
(映像コンテンッ） 
フオーマット： 

映儘 MPEG2-PS 
(VR フ オー マット） 

映像に付随ずる音声: 

リニア PCM、A 仁3、 
MPEG1 レイヤ2 

同時配信可能本数： 

2本 (HDD から双方 
とち配信時） 


A 


設定方法 


mm 


上記の図を参考に、本機と DLNA 対応機器を接続しておきまず。 

接続でをるのは、ホームネットワーク巧の機器(同ーヴブネットに接続された機器)でず。 


B " ロロ王 

«口 じ.1___ 

•口 ■' ■ M " L 

- a r-i-n-n-i-i-n-ni i 

_■ d I .■■■ a B B U -1. 

ft - 

a 0 


n メインメニューの【ネット de ナビ設定】を 
クリックずる 

【 DLNA 設对をクリックずる 
Q DLNA 機能の使巧方法を選択ずる 

サーバー有効【フィルタ制限なし】： 

同ーホームネットワーク内のすべてのデジタルメ 
ディアプレーヤーに映條を配信します。 

サーバー有効【フィルタ制限あり】： 

同ーホームネットワーク内の MAC アドレスを登 
録したデジタル方ディアプレーヤーにだけ、映像 
を配信します。 

「フィルタ制限あり」にしたときは、手順4の設定び 
必要です。 

※不正なアクセスなどを防ぐため、通常は【フィル 
夕制限あり】に設定してくだをい。 

n DLNA 機能を使巧ずる機器の MAC アド 
U レスを入力ずる 

•] 目台まで登録できます。 

• 【利用】のチェックボックスをクリックして、その機 
器を利用するかどラかを設定ずることびでさまず。 
し/」あり…利用する 
い」なし…利用しない 

Q 【登録】をクリックずる 

*政降は、デジタルメディアプレーヤーのマニュアルを参考にして操作してください。 



ネット接続設定 



機能設定 


参ち情報 


(つづく） 
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ネット de ナビ’________ 

DLNA 対応機器にタイトルを配信する（ネット de サーバー機能を使用する）（つづき） 

木1 

DLNA (Digital LMn 呂 Network Alliance) 

デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進する業界団体です。 

木2 

DLNA 認定サーバー（映憬） (DLNA CERTIFIED Video Server) 

日 LNA 認定プレーヤー(映像） （DLNA CERTIFIED Video 円 ayer) 

DLNA 発行の「ホームネットワークのデジタル機能ガイドライン」に適合し、サポートしているコンテンツの種類び映像 
である、デジタルメディアサーバーあるいはプレーヤーです。ホームネットワークに接続することにより、デジタルメディ 
アサーバーの映儘コンテンツをデジタルメディアプレーヤーで再生することびできます。 


夕お巧らせ 

• HDD 占、5の配信は2本、 DV □からの配信は1本となります。 

•DVD か S の配信中は、 H □□か5配信はできません。また、 HDD か！5の配信中は、 DVD からの配信はできません。 

• MPEG2-PS 形式 L が怕)タイトルを配信することはできません。 

• デジタル放送などのコピー管 S 情報のあるタイトルを配信することはでさません。 

• 9時間10分を超える MPEG2-PS (VR フォーマット）お式のプレイリストタイトルは配信できません。 

• 編集したタイトルやプレイ U ストは、接続したデジタルメディアプレーヤーによっては再生できない場合や、映像- 
音青に乱れび生じる場合びありまず。 

• VTR か5の映像を配信することはできません。 

•お客様のネットワーク環境やその巧況、あるいは本機の内部動作状況によって、接続した機器で、再生中に映像•音 
青び乱れる、あるいはち生でさない場合びあります。 


■ Q&A 


Q :接続できる機器は？ 

A : AV パソコンやデジタルテレビ(例：当社製 REGZA Z 2000シリースなどの DLNA 認定プレーャー 
(映像)です。 


Q :ルーターや八フは通常品でよいですか？ 

A : はしんただし、動作環境びち線 LAN の場合、100目 aseTXL ソ上を推奨します。 

Q : 2本同時配信はどんな環境でも可能ですか？ 

A :いいえ。 

設置環境やネットワーク環境によっては、デジタルメディアプレーヤーで正常に再生でさない場合び 
あります。 


Q :デジタル放送などを録画したタイトルは扱えますか？ 

A :コピー制限のあるタイトルは配信することびでさません。 

Q :無線 LAN は使えますか？使えるとしたら制限などありますか？ 

A :使用可能です。ただし、本機には無線 LAN 機能は搭載しておりませんので、有線 LAN 接続の途中に無 
線 LAN コンバータを使用することになります。 

タイトルを再生する場合は、 IEEE 802.1 la / 吕などの高速な無線 LAN を使用することを推奨します。 
ただし、設置環境や電波状態によっては正常に再生でをない場合びあります。 

Q :配信時には、常に電源をいれておく必要びあるのですか？ 

A :基本的にはそのとおりです。また、 WakeOnLAN 機能を利用していただくことによって、パソコンな 
どから、ネットワーク越しに電源起動を行なラことび可能です。 
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本機と接続している各機器（パソコン、ルーター、モデムなど）の 

電源びはいつている 


本機の「イーヴネット設定 J を確認する 

©を巧して、 r 設定メニュー」一 r 通信設定」一 r イーヴネット設定」を選ぶ 

■ 「イーサネット設定 J 画面の確認（ブ□ードバンド常時接続環境の場合） 

例 

[ネット de ナビ/ネット de ダビング]タブ側 

本体名（初期設定のままで可） 

本体ユーザー名必ず入力する 
本体パスワード必ず入力する 

本体ポート番号変える必要はありません 


或ちメニ：!一 

ilfies >イーサネプ t-K 居 

去ブト出？■ビ BE 

去ット4ダビン巧曲ち 

ダビンブ g*i •け«けな1、 1 

本なユザを I TOSHIBA _ 


本なおート替与 I 的 I 


Hm 



[アドレス/プ□キシ]タブ側 
DHCP 「使ラ」 

IP アドレス（設定不要） 

サブネットマスク（設定不要） 

デフオルトゲートウ I イ（設定不要） 

DNS 「使う」 

DNS サーバー（設定不要） 

-項目を確認後、 【接続 確認】を選び、輕)を押ず 


■ 【接続確認】メッセージについて 

r 接続確認しました。」 

ーネットワークは正常に動作しています。 

rONS サーバを利用した名前の解ミ夫ができません。 DNS サーバのアドレス、 HTTP プ□キシサーバのアドレ 
スを確認してください。」 

^イーヴネット設定を再度確認したあと、ちラー度接続確認をして<ださい。 

「 DNS ヴーバを利用した名前の解ミ夫ができません。 DNS ヴーバのアドレスを確認してください。」 

^イーヴネット設定を再度確認したあと、ちラー度接続確認をして<ださい。 

「 DNS サーバか5応答がありません。 DNS サーバのアドレスを確認してください。」 

^イーヴネット設定を再度確認したあと、ちラー度接続確認をしてください。 

「ルータか5応答びありません。ルータとの接続を確認してください。」 

^ルーターの電源、ケーブルを確認したあと、をラー度接続確認をしてください。 

「ルータから IP アドレスを取得できませんでした。 DHCP を使用しない設定で運用してください。」 

^イーヴネット設定を再度確認したあと、わラー度接続確認をして<ださい。 

r 接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してください。」 

- LAN ケープルの接続を確認したあと、もう一度接続確認をしてください。 


ネット de ナビ 


ネットクークにつなが6ないとまは 


ネットワークに接続できない場合は、アフターサービスをご依頼になる前に次の点を確認してください。 
む下の説明は、ブ□ー ドバンド常時接続の環境でご使用の場合でず。 


ネ 

'ツ 

卜 

m 

続 

設 

定 



パソコンやルーター、モデムなどと正し<接続されている 


機能設定 


参ち情巧 


▼ 
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ネット de ナビ 



ネット de ナビ • 



「アクセスできない」、「ネット de ナビが作動しない」などの場合は、アフターサービスをご依頼になる前に、 
巧の点をお調べ<ださい。 

■ネット de ナビにアクセスでまない 


-本機の電源ははいっていますか？ 

本機び動作状態でなければ、パソコンからアクセスはできません。 

• Internet Explorer や Safari などの対応ブラウザで指定した IP アドレスは正しいですか？ 

DHCP によって自動的に IP アドレスび変更されている場合びあります。 

「設定メニュー」から r 通信設定」の r イーサネット設定ーアドレス/プ□キシ」画面を開き、 IP アドレスを 
お認してください。 

Internet Explorer や Safari などの対応ブラウヴに入力した IP アドレスと異なっている場合、イーサネッ 
卜設定画面に表示されている IP アドレスを Internet Explorer や Safari などの対応ブラウヴのアドレス 
に入力してください。 

また、本体ポートま号の値を変更ずると、アクセスできるようになる場合もありまず。この場合、本体名 (IP 
アドレス)のあとに：を入れ、設定したポートま号を入力してアクセスしまず。 

(伊 J 機種が; RD - VV 30 1で本体ポートま号を2000にした場合： http :// RD - W 30 1:2000/) 

• プ□キシび設定されていませんか？ 

ご使用のインターネット接続環境で、プ□キシの設定びされているとプライべ一 NP アドレスでのアク 
セスびでさない場合びありまず。 

この場合は 、 Internet Explorer の「ツール ( T )」 の「インターネットオプション(0)」にある「接続」のタブ 
内の 「 LAN の設定 ( L )」 を開き、「プ□キシサーパ’一」の r 詳細設定 ( C )」 で r プ□キシの設定」の例外に、本 
機に設定してある IP アドレス(例：192.1己8.い)を入力して、プ□キシから除外してください。なお、 
「 LAN の設定 ( L )」 を開いたときに、「詳細設定(巳)」びク U ックでをなければ、この項目に該当しません 
ので、接続でさない理由はほかにあります。 

Mac OS で Safari をお使いの場合は、 Safari の「環境設赴内の詳細をクリックし、「プ□キシ」の「設定 
を変更…」を選びます。「プ□キシの設定を使用しないホストとドメイン：」に本機に設定してある IP ア 
ドレス(例：192.1日 8. い)を入力して、プロキシから除がしてください。 

■ Internet Explorer や Safari などの対応ブラウザび反応しなくなつた 


-本機のナビ画面び表示できない場合と同様に、ネット de ナビ側から本機にアクセスでをないとさびあり 
ます。 

本機の処理び完了するのを待ってください。ネット de ナビによる操作では本機側からのメッセージは表示で 
さませんので、本機の状態を直接確認してください。 

本機び特に動作していないのに反応びない場合は 、 Internet Explorer や Safari などの対応ブラ 
ウヴを閉じて、本機の電源を入れ直し、本機び稼働状態になってからアクセスしてくださし)。 
また、複数のパソコンと共有していたり、パソコンび一台でを複数のネット de ナビから本機にアク 
セスしていると、最後にアクセスしたネット de ナビだけび通信可能になりますのでご注意ください。 

• 本体側のメッセージ表示中は、ネット de ナビ側からアクセスできません。画面表示を消してから操作し 
てください。 
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機能設定 

本機では、さまざまな機能びあ5かじめ設定されています。 
お使いの条件やお巧みに合わせて設定を変え5れます。 

•設まメニュ ー- 覧 


•設定のを更と機能の設定 


1 

计1，、此ァ<1^が》冉/な巧5なみ 






^ チヤンネル/入力設定 


お知らせの確認や、ディスクの初期化などの全般的な設定です 




お楽しみ番組情報のク1」ア 
設定を出荷時に戻す 

はじめての設定 


内蔵チューナーとライン入力機器に関する設定です 


1地上アナ□グ設定1 

h - 

地域選択 


チヤンネル設定変更 


デジタル放送設定 


初回設定 


1視聴設定 1- 

暗証番号設定 


視聴年齢制限設定 

番組購入限度額設定 

番組購入履歴 

番組購入情報の送信 


1データ放送 1 

h - 

郵便番号と地域の設定 


文字スー■/ く一表术設定 


ルート証明書番号 


1その他 1 

h - 

簡易確認テスト開始 


日- CASA — ド番号表术 


Lsd ロロス疋 

地上□アンテナレベル 


BS ’ l 10度 CS アンテナレベル 

日 S パススルーモード設定 

日 S 中継器切換 

110度 CS 中継器切換 


チャンネル設定 I - 

I 地上□自動設定 I 


初期スキャン 



再スキャン 


手動設定 

チャンネルスキップ設定 


電口舌回線。 ス疋 

ダイヤルち式 


外線発信番号 

電話会社の設定 

電話番号通劳]設定 

電話回線テスト 



電話回線テスト 

センター接続テスト 


待ち時間の設定 


I 地上放送受信感度 I 

[ BS . 11日度 CS アンテす電源設定] 

[ライン入力名設定 I 

カパー！連動設定 I 

V _ J 
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VTR 設定 —— 

テープ残量 


再生 3MNR 

オートスキップ 

ダビング時 CM 分割 


_ 通信設定_ J - 

イーヴネット接続に関ずる設定でず 

イーヴネット設定 
イーヴネット利巧設定 
通信接続方法選択 


^ DVD プレイヤー設定 I- 

DVD ビデオディスクの再生についての設定でず 


H 操作.表を設定 


時刻設定、リモコン操作や画面表示に関する設定です 



再生時の映像や音青-動作に関する設定です 



プ□グレッシブ変換 
再を DNR 

デジタル音声出力設定 
ワンタッチスキップ設定 
ワンタッチ U プレイ設定 
HDD/RAM タイトル再生設定 
スチル集再生速度 


^ 録画機能設定 


録画に関する設定です 


録画品質設定 


録画映德効果設定 

H 

録画映慷モード 


録画 DNR 


3次元 Y/C 分離 






再生機能設定 


TV 画面巧状 
映像出力切換設定 
U モコンモード 


DVD ディスクメニュー言語 
DVD 音声言語 
DVD 字幕言語 
DVD □レンジコント□ール 
ムービー ボイス 
カラオケボーカル 
DVD パレンタル□ック 
DVD ビデオタイトル停止 


各項目の詳細 
は057ページ 
か5ご覧くだ 
さい。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


参ち情巧 


機能設定 


55 


























本機では、さまざまな機能びあ S かじめ設定されていまず。お使いのを件やお好みに合わせて設定を変え 
ちれます。 



1 © を巧す 

スター トメ ニュー 画面び表示されます。 

rVTRJ を選択中に『スタート^ ニュ ー』 对甲すと、 「 HDD 」 に切り換わります。 



方向ボタン （▲/▼) で【設定メニュー】を選び、 
@を巧す 

設定画面び表示されます。 


拦ち X ニユー 


。。 • で (SCaE/OKS 



チン * ル / XflKS 


DVD ブレイヤー (US 


お* MBS 



方向ボタン （▲/▼) で、設定したい煩目のグループ 
を選び、®を押す 


. 目的の項目になるまで、この手順をくり返します。 

項目の内容は次のページか5ご覧ください。 

例：「チヤンネル/入力設定」を選んだとき 


扭ちメニュー 

。じ•での gs/ms 




トド iiw 

DVD フレイヤー H* 

が.お的 


■■MSB ち 



例：「チャンネル/入力設定」- ► 「デジタル放送設定」を選んだとを 






a づ；= a 

縦定卜瓣そ狮 ma 


Slim 

チャンネル旋 
■き回瞄 I 


A 〇已7ページ I ツ時の説明を参照して、方向ボタンな 
1 どで設定し、®を巧す 


•同じグループの他の項目を設定するときは、手順3、4をくり返します。 
.他のグループに移るには、を押してか!5、手順3、4を行ないます。 
※一部び効かない^ニューびあります。その場をは@を押して画面を 
閉じ、再度手順]か5行なってください。 



©を巧す 

画面び消え、設定は完了です。 


お知5せ 

• 「設定メニュー」は、録画中、別タイトル再生中、 TV お好み再生中、追つかけ再生中、ダビング中には使えません。 
• 『クイック^ニュー』からも、【設定メニュー】を選べます。 
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設定メニュ - 


設定項目 


力半付をフオルダ設定 

力半付をフオルダを使ラ、使わないを 
設定します。 


〇操作編121ページをご覧ください。 


ジャンル設定 


HDD 

DVD-RAM 

DVD-RW 

DVD-R 


よく使うジャンル名を登録しておけま 
す。ここで登録したジャンル名び、 r 番 
組ナビ」の 「 My ジャンル番組リスト」、 
「M y ジヤンル設定」の「ジャン>1レ選択」 
画面(な操作編81ページ)などに表示 
されます。 


n 方向ボタン (▲ / ▼) で【設定1】〜懐定10】か5変更したい項目を選 
—び、@を押ず 

ジャンルグループの選択画面び表示されます。 

且方向ボタン (▲) で【ずべてのジャンルか5選択】にしてか目、方向ポ 
タン (◄ / ►) で登録したいジャンルを含むグループを選ぶ 

ジャンル名の選択項目に移動します。 

0方向ボタンでジャンルをを選び、@を}甲ず 

選んだジャンルび選んだ項目の場所に設定されます。 

0手順1〜3をくり返してジャンルるを登録ずる 

を巧して r はじめての設定/管理設定 J のメ 


H 登録が終わった5、讀 
W ニュ-に戻る 


HDD/ ディスク管理 


HDD 巧期化 

(番組表/ライプラリ保持） 


内蔵 HDD 巧のタイトルを全部一度 
に削除します。 

録画内容だけび削除されますので、 
DVD ディスク （ VR フォーマツト）の 
ライブラ U 情報や番組表はそのま 
ま残り、引き続き利用でをます。 


□ ち向ボタン (◄ / ►) で【はい】を還び、を巧ず 

0 メッセージを確認し、ち向ボタン （◄/►) で【はい】を選び、@を巧ず 

削除び始まりまず。 

削除しないとさは、【いいえ】を還びます。 

妙お知らせ 

•定期的に 「 HDD 初期化（番組表/ライプラリ保持)」をすると、断片化（ディス 
クの複雑化）び改善されるため、快適にご使用いただけます。 

• カギ付をフオルダ内のタイトルち削除されます。 


HDD 初期化（全削除） 


内蔵 HDD を初期化します。 

内蔵 HDD は通常初期化する必要は 
あ 0 ませんび、 HDD 自身び何 5 か 
のトラブルで正常に使巧でさな< 
なった場合は、初期化をすること 
で元どお0使用可能になる場合び 
あ 0 ます。ただし、 HDD を初期化 
すると、中に録画してあるタイト 
ルと、それまでのライブラリ情報 
や番組表びすべて消去されます。 


II方向ボタン(イ/ ►) で【開始】を選び、@を巧ず 

且メッセージを確認し、方向ボタン (◄/►) で【開始】を選び、@を}甲ず 

初期化び開始されます。 

初期化しないときは、【中止】を選びます。 

解お知らせ 

•「 HDD 初期化（全削除)」を実行すると、カギ付きフオルダ設定は [切】 となり、 
暗証番号ち解除されます。 


DVD-RAM 物理フオーマット 


DVD-RAM の物理フオーマツトを 
実行します。 


〇操作編4己ページをご覧ください。 


DVD ダビング速度 


HDD 





高透： 

ほ速（静音） 


「高速そのまま」ダビング、「高速コピー管 
理」ダビング(り操作編143、147ぺージ) 
をする際のダビングの速さを設定します。 


高速でダビングします。 

速度は少し遅<なりますび、ダビングの作業音びおさえ 
5れます。 

砂お知らせ 

• VTR 側を使巧しているときは、低速になる場合があります。 


対応ディスクを表すマーク 

内蔵 A - ドディスク 



_ IVR フォーマットで 

ISrad 使巧してし、る DVD-RW 

DVD ビデオディスク 


DVD-RW 

( Video フオ -7' ノト) 


I DVD-RAM 

|Video フオー マットで 
使用している DVD-RW 


DVD-R 

( VR 別-7ット) 


音楽用 CD 


VR フォーマットで 
使用している DVD-R 

IvTR 


DVD-R 

( VidM フオ -7' ノト) 


I DVD-R 

iVideo フォー マットで 
使用している DVD-R 


はじめての設定/管巧設定 


ネット接続設定 


ネットおナビ 


機能設定 


参ち情巧 
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機能設定 _ 

設定の変更と機能の設定（つづさ） 


設定メニュー 

設定項目 

省エネ設定 


待機時省エネ設定 

待機状態の本体表示を設定します。 

切： 表示窓が点なします。 

セーブ：待機時に自動的に表示窓び消灯します。 

HDD パヮーモード 

無操作時の内蔵 HDD の回転を、一 
定時間経過後に自動的に止める省 
電力機能です。 

標準 ： HDD ノ くワーモードの設定をしません。 

セープ：約已分た(上にわたって、内蔵 HDD に何もアクセスびないときに、 
内蔵 HDD の回転を止めます。（省電カモード） 

内蔵 HDD び停止している状態では、 HDD 側の再生ボタンや録 
画ボタンを押してか5実隙の動作び開始するまでの時間げかし 
長くかかります。 

ソフトウェアのダウン□—ド 


放送か6の自動ダウン□ード 

この設定をすることによって、デジタル放送の放送局か5送信される自 
動ダウン□ー ド用のソフトウエアを自動的にダウン n — ドすることびで 
さます。 

0 76 ページをご覧ください。 

ヴーバカ、5のダウン□ー ド開始 

東芝サーバーからソフトウ王アのダウン□ードをします。 

076ページをご覧ください。 

ソフトウ1アバージョン 

現在の本機のソフトウエアのノくージョンび表示されます。 

デジタル放送のお知目せ デジタル放送に関わるお知らせをここで読むことびでさます。 

受信媛まだ読まれていないお知5せびあるとさ、本体表示窓に D マーク 
び点灯し、本機で選局したテレビ番組を見ているときの放送画面にはの 
マークび表示されます。 


放送局か5のお知5せ 

放送局か5送5れてくるお知5せを表示します。地上デジタル放送で7 
通まで、 BS デジタル/ ] 1日度 CS デジタル放送で24通まで表示び巧 
能です。表お数の上限を超えた場合は曰付のちいちのか5削除されます。 
(未読のちのち削除されます。） 

本機に関ずるお知5せ 

本機に関する情報を表示します。表示数の上限を超えた場合は曰付のち 
いちのから削除されます。（未読のちのち削除されます。） 

ボード 

1 ] 日度 CS デジタル放送のご案内やお知らせを表示します。1 ] 日度 CS 
デジタル放送のそれぞれに対し、現在送信されているちのび日日通まで 
表示されます。 

お楽しみ番組情報のクリア 

本機び学習したお楽しみ番組の情報をすべて削除します。削除したあと 
は、また新たにお好みの番組を学習します。（じ操作編74ページ） 

設定を出荷時に戻ず 

時刻設定の曰付-時刻、 U モコンモードなどを除いた各種設定内容をお 
買い上げ時の状態に戻します。 

「デジタル放送設定」一「視聴設定」の「暗証番号設定」で暗証番号を登 
録していた場合は、その暗証番号の入力び必要になります。 

はじめての設定 

じ導入-設定編 20-31 ページをご覧ください。 

地上アナ□グ設定 

じ導入-設定編日日ページ〜をご覧<ださし、。 

デジタル放送設定 

〇導入-設定編曰4ページ〜をご賣<ださい。 

地上放送受信感度 

じ導入-設定編曰3ページをご覧ください。 

BS • 110度 CS アンテナ電源設定 

じ導入-設定編目8ページをご覧ください。 

ライン入力る設定 

本機に接続している外部機器に合わせ 
て機器名の表示を設定します。設定し 
た機器名は番組ナビー録画予約一覧の 
「 CH 」 などに表示されます。 

L1 :入力]に接続した外部機器名を設定します。 

L2 :入力2に接続した外部機器名を設定します。 

-設定無し ： DTV : CS :11 0 CS : BS-A : BS-D :地上 D : CATV : 
VTR 1 : VTR 2： VTR 3 : LD : CAM ： ダームからそれぞれ選択します。 

スカパー！連動設定 

本機にスカパー！チューナーを接続してお使いになるときに設定します。 
〇導入-設定編82ページをご覧ください。 

イーヴネット設定 

016ページ〜をご覧ください。 

イーサネット利巧設定 

じ導入-設定編78ページをご覧ください。 

通信接続方法選択 

番組によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合び 
あ0、その場含にダイヤルアップ通信を行なラよラにするかどラかを設 
定します。 

詳しくは0 導入-設定編 77ページをご賣くださし、。 


ンネル/入力設定 通信設定 


はじめての設定/管埋設定(つづさ) 
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11 信語コ-ド表 J に73ページ)で、活望の言語のコードを確認ずる 
0方向ポタン (▲ / ▼) でコードの第1字を還ぶ 



0方向ポタン (◄ / ►) で力ーソルを移動さは、方向ボタン (▲ / ▼) でコードの第2宇を還ぶ 


凸轉を f 甲ず 


DVD D レンジコント□—ル 

夜間など、音量を下げて再生するとき 
に、かさい音までよく聞こえるよラに 
する機能です。 

切： D レンジコント□ール機能び働きません。 

入： D レンジコント□ール機能び働きます。 

^お知らせ 

• ドルビーデジタルで記録された市販の DVD ビデオのときだけ、この機能び働き 
ます。 

• この機能の効果のレベルはディスクによって異なりまず。 

ムービーボイス 

切：ムービーボイス機能が働きません。 


入：ムービーボイス機能び働きます。 

市販の DVD ビデオを再生するときの 

妙 お知らせ 

ち S ホを体的に上げる機能です。 

• ドルビーデジタルで記録された六ィスクのとさだけ、この機能び働きます。 

映画などのセリフを聞さやすくするた 

• この機能の効果のレベルはプ'ィスクによって異なります。 

めに使用します。 


カラオケボーカル 

切：ボーカル（歌声）を出力しません。 


入：ボーカル（歌声）を出力します。 

市販の DVD カラオケ対応ディスクで 

媒お巧らせ 

再生ボーカルを出力するかしないかを 

• ドルビーデジタルマルチチヤンネルで記録された DVD カラオケのときだけ、こ 

設定します。 

の機能び働さます。 

• カラオケをお楽しみになるときは、本機にアンプ等を接続してください。 


設定メニュー_ 

DVD ディスクメニュー言語 

市販の DV □ビデオに記録してある各 
言語のディスクメニューの5ち、どの 
言語を優先して表示するかを設定しま 
ず。 

DVD 音声言語 

市販の DV □ビデオに記録してある各 
言語の音声の5ち、どの言語を優先し 
て再生ずるかを設定します。 

DVD 宇幕言語 

市販の DVD ビデオに記録してある各 
言語の字幕の5ち、どの言語を優先し 
て表示するかを設定します。 


設定項目_ 

巧語：英語でディスクメニューを表示します。 

日本語：日本語でディスク;< ニューを表示します。 

その他：ディスクメニューを表おする言語び選べます。 

@を巧したあとで、(下の手順1〜4を行なってください。 

妙お知らせ 

• 該当する言語のディスク><ニューびない場合は、ディスクで指定された言語で表 
_示されます。_ 

英語：英語で音声を再生します。 

日本語；日本語で音声を再生します。 

その他：音声を再生する言語び選べます。 

@を巧したあとで、(下の手順1〜4を行なってください。 


^お知らせ 

• ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。 

巧語：英語で字幕を表おします。 

曰本語：曰本語で字幕を表示します。 

字幕なし：字幕を表示しません。 

その他：字幕を表おする言語び選べます。 

越)を巧したあとで、(下の手順1〜4を行なってください。 


妙おがらせ 

• ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕び表示されることび 
态〇ます。 

• ディスクによっては、字幕の言語はディスクメニューを使って選ぶよラになって 
いる場合びあります。このときは、『メニュー』でディスクメニューを表示させ 
てから字幕の言語を選んでください。 



機能設定 



ネット接続設定 ネット 
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機能設定 _ 

設定の変更と機能の設定（つづさ） 


設定メニュ - 


設定 I 頁目 


DVD パレンタル□ック 


パレンタル□ックに対応した市販の 
DVD ビデオには、あ5かじめ規制レ 
ベルび設定されています。規制レベル 
の內容および規制方法はディスクに 
よって異なります。たとえばディスク 
全体び再生でさない場合のほか、過激 
な暴カシーンをカットした0、別の 
シーンに自動的に差し誓えたりなどし 
て再生されます。 


I ディスクによっては、パレンタル□ック 
に対応しているかどラかの区別びつをに 
<いちのびあります。 

必ず、設定したパレンタル□ックの機能 
び働くことを確認してください。 


入：パレンタル□ック機能を働かせたり、設定の内容を変えるときに選 
びます。 

( li ) を押したあとで、 L 处下の手順1〜3を巧なってください。 

切：パレンタル□ック機能は働きません。 

@を押したあとで、处下の手順1を行なってください。 

D 番号ボタンで4けたの暗 ME 番号を入力し、を押ず 

初めてお使いになる場合は、番号ボタンで4けたの暗証番号を入 
力し、設定します。番号を入れまちげえたときは、@を押ず前に 
^を押して、入化直します。 

H 表を参照して、設定したい規制レ 
ベルの国/地域のコードを入力ず 


る 

a ) 方向ボタン (▲/▼) でコードの 
第1字を選ぶ 

b ) 方向ボタン （◄/►) でカーソ 
ルを移動させ、方向ボタン 
(▲/▼) でコードの第2字を選 
ぶ 


国/お域 

]- ド 

国/地域 

コ-ド 

オーストラリア 

AU 

オランダ 

" nT 

ベルギー 

BE 

ノルウェー 

NO 

カナダ 

CA 

フィ1」ピン 

PH 

中国 

CN 

□シア 

RU 

中国香港 

雨 

シンガポール 

SG 

デンマーク 

DK 

スペイン 

ES 

フィンランド 

FI 

スウェーデン 

SE 

フランス 

FR 

スイス 

CH 

ドイツ 

DE 

台湾 

TW 

インドネシア 

ID 

タイ 

TPT 

ィタ1」ァ 

IT 

イギリス 

G 巨 

日本 

JP 

ア刈力 

US 

7 レーシア 

MY 




Q 方向ボタン (▲/▼) で設定したい規制レベルを選ぶ 


巧 sn 田レペル 

匹べ I 图 


選んだ規制レベルよ0上のレベルのディスクは、パレンタル□ック 
のレベルを上げるか【切】にしないかぎ0、再生でをなくなります。 
たとえばレベル7を設定すると、レベル8し: LL は n ックされ再生でき 
な < なります。 

EJ 方向ボタン (◄/►) で【登録】を選び、@を}甲ず 

【 US 】 政外を選んだ場合のレベル設定は将来のために用意されたもの 
です。適切な設定レベルは、実隙にパレンタル n ックに対応した市 
販の DVD ビデオをお買い上げにな5れたとさに、お客様ご自身で動 
作させてご確認 < ださし、。 

【 US 】 を選んだときの規制レベルは、次のように対応しています。 
レベル7 : NC -17 レペル6 : R レベル4 : PG 13 
レベル3 : PG レペル1: G 

■パレンタル□ックの規制レベルを変えるには 
手順1〜4を行なう 

■暗証番号を変えるには 

n 【入】または【切】を選び®を}甲し、暗証番号入力画面でを4 
—回巧し、さ目に@を巧す ' ~^ 

暗証番号げ解除されます。 

0番号ボタンで新しい4けたの暗証番号を入力ずる 
曰@を巧ず 

/^お知らせ 

• DVD パレンタル□ックの暗記番号は、「デジタル放を設定-視聴設定」の「暗 
詔番号設定」での暗証番号とは別のパレンタル□ック専用のま号です。お間違 
いのないよラにして < ださい。 


DVD ビデオ 


DVD ブレイヤ—設定(つづさ) 
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画面表示 


HDD 

DVD-RAM 

□VD-RW 

□VD-R 

□V □ビデオ 

CD 



本機の動作状態 （ 「►」など)を画面 
に表示するかどラかを設定します。 


切：「►」などの動作状態を画面に表示しません。 
入：「 ► 」などの動作状態を画面に表おします。 


ネ 

'ツ 

卜 

m 

続 

設 

定 


設定メニュ - 


設定項目 


DVD ビデオタイトル停止 


市販の DVD ビデオや Video フオー 
マットのディスクの再生時、一つの夕 
イトルび終わった5再生をやめるか、 
そのまま続けるかを設定します 。 VR 
フオーマツトの DVD - R / RW では機自自 
しません。 


無：一つの タイトルび終わってちそのまま次のタイトルび再生でさます。 
有：一つの タイトルび終わった5、ディスクの作りに応じた動作をしま 
す。 

本機でダビングした未ファイナライズの DVD - R / RW の場合は、次 
のタイトルび再生されます。ただし次のタイトルびない場合、再生 
び停止します。 


ネ 

ジ 


Ide 

ナ 

ビ 


画面表示設定 


DVD ビデオ 


DVD-R 

( Vid 扣7ォ-マット) 


□VD-RW 

( Video フトマ"ノト) 



透過度 


HDD 

DVD-RAM 

□VD-RW 

□VD-R 

□V □ビデオ 



透過しない 
やや透過 
透過ずる 


；<ニューやアイコンなどの画面表 
示の濃さを変えて、下の画像び透 
けて見えない度合いを選びます。 


参 

ち 

情 

巧 


スタートアップ 

電源を入れたときに自動的に表示 
するスタートアップ画面の有無を 
設定します。 


切： スタートアップ画面を表示しません。 

入：動画： 電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表 

のしよ9 〇 

入：メニュー：電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表 
示したあと、スタート;<ニューを表示します。 


ブラウン管保護 


HDD 

DVD-RAM 

□VD-RW 

□VD-R 

□V □ビデオ 

CD 


テレビ画面の焼た 


切：ブラウン管保護機能は働きません。 

入：ブラウン管保護機能び働きます。 

この機能は、テレビ画面の焼付を防止を保証するちのではありません。 


再生画像の一時停止状態や G U I 表示 
( r 見るナビ」画面など）び無操作で 
約]已分続くと、テレビ画面などに 
戻る機能です。 

この機能を【入】にしておくと、本 
機げフ U —ズしても]已分ほど放置 
しておくと復帰でをる場含びあ0 
ます。 


パックカラー 

放送のないチャンネルを選んだと 
さなど、映像入力信号のないとさ 
の画面の色を選びます。 


切：色を設定しません。 

黒：黒の画面色び設定されます。 
青：青の画面色び設定されます。 


•受信の状態などによっては、映像び見えるとさにバックカラーび働いたり、映像 
び見えないとさにバックカラーび解除されることびあります。バックカラーの途 
切れび気になるとさは【切】にしてください。 

^おがらせ 

• デジタル放送の場合は、この機能は働さません。 


機能設巧 


げ.表示設定 


DVD プレイヤ—設定(つづを)操 i 
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機能設定 _ 

設定の変更と機能の設定（つづき） 

設定メニュー_ 

時刻設定/ジャストク□ック 
TV 画面お状 


設定項目_ 

じ導入-設定編47ページをご覧ください。 

C > 導入-設定編49ページ「テレビの画面比に合わせて映像サイズを設定 
する （ TV 画面形状設定)」をご賣ください。 


接続しているテレビの画面形状に合わ 
せて、優先して再生したい画面形状を 

設定します。_ 

映像出力切換設定 S • 映像接続時4801固定： 

接続しているテレビやビデオシステム 本機の S 端テ出力、または映像端テ（黄）出力に映像コードを接続し 
に合わせて、本機か5の映像出力(解 ているときは、映像出力を D ] (48 日 i ) に限定します。（本機の上記端 
儘度)の対応範囲を設定します。 テにコードを接続すると、 01(48 日 i ) 出力に固定されます。） 

起動時480 i : 

リモコンの I 解髓切換 I で D ] (480 i ) 一 02(480 p ) 一 D 3( 108日 i ) 一 
□4(72 日 P ) 一 D 1 ... と映像出力の切換えげできます。 

ただし、次回に本機の電源をいれたときには必ず01 (4801) 出力にな 
0ます。 

切換巧： 

U モコンの I 解插度切換 I で D ] (4801) 一 D 2 (480 p ) 一 D 3 (10801) 
一 D 4 (720 P) 一 D ] …と映像出力の切換えびできます。 

HDMI 優巧： 

本機に接続している HDMI 対応機器び対応している解像度だけに切り 
換えます。本体表示窓の 「 HDMI 」 表示び点灯しているときは、リモコ 
ンの（ I 像度切換 I で接続している機器の対応している範囲巧で切り換えるこ 
とびでさます。 

( HDMI 出力をしていないときは、【切換可】と同様に切り換えること 
_びできます。）_ 

リモコンモード DR 1 : DR 吕： DR 3 

リモコンのモードを設定します。当社設定の詳細は、〇導入•設定編 8] ページ「当社製 RD シリーズを2、3 
製の2台目、3台目の HDD & DVD レ台使ラときの U モコン設定」をご覧ください。 

コーダー (HD DVD ドライブ搭載機 
および VTR —体型を含む)を使ラとさ 
に、それぞれ異なった U モコンモード 
に設定すれば、誤操作の防止に役立ち 
ます。 


操作.表示設定(つづさ) 
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設定メ ニュー 
VTR 設定 
I テープ残量 


設定項目_ 

VTR での設定をしまず。 
「120: 160:180:210 


ビデオテープの残量時間を正し< 
計算するた奴、使巧するテープの 
長さを設定します。_ 

再生 3 D-DNR 


切： 通常の再生画面にな0ます。 

入：レンタルビデオテープなど、ノイズを減5して再生します。 


ビデオテープを再生するとさの状細らせ 

能を設定します •再生 3 D-DNR を 「入」にすると、 VTR から DVD への ダビングのときには、録 

/ 'nuri 伯 II ァ■'巧而ホトけち化ホの但厶 画 DNR および3々兀 Y/C 分離の設定び無効 I しなります。 

甘「心覃洁强错2舍口、（再生 3 D-DNR び優先されます。:） 

は r 入」 I ししても効ちはありません。）•解像度切換での2」の3」 rD 4」 を選択時は、「入」に設定していても、出力 


オー トスキップ 


_1 ( HDD / DVD / VTR 共巧）端子からの映徹に効果はありません。 

切： この機能は働さません。 

入： 番組と番組の間を飛ばします。 


ステレオ放送とモノラル放送また < オートスキップサーチするときの番組例> 

は二重放をの屆いを検出し、ステI-再生-►^―早送り再生---再3 

レオ放送の部分だけを早送り再生_ 

しぶ9。 を組 _ _ _ を S 


- 再生- ► 

一-早送り再生-- ► 

-再生- ► 

番組 

(モノラル放送 
/こ重放送） 

番組と番組の間 
(ステレオ放送） 

mm S 

(モノラル放送) 
/こ重放送） ) 


ダビング時 CM 分害 IJ 


於お知らせ 

• 番組びステレオ放をのとをや、番組と番組の間の部分びモノラル放をまたは二重 
放送のとさは、オートスキップでをません。 

• オートスキップでをるのは、本機で録画したビデオテープだけです。 

• 外部入力から録画したビデオテープはオートスキップでをません。 

• 番組と番組の間の部分でち、モノラル放をや二重放送からステレオ放送の番組び 
始まると、早送り再生されます。また、電波の状態によっては正常にオートスキッ 
プしないことびあります。このとをは「オートスキップ」の設定を「切」にして 
<ださい。 

• VTR からのダビング時は、オートスキップは働をません。 

切： この機能は働さません。 

入： この機能び働きます。 


VTR か 5 HDD や DVD ディスク ( VR 抑';口らせ 

フォ_マツト）にダビングするとき•番組の内容などによっては、チャプター分割されないことや、分割位置び異なる 
に、番組の本編とそれ政外の放送 
(C M など)の切り換わつた位置を判 


別して自動的にチャプター分割を 
_する機能です。_ 

静止画 


一時停止させたとさの画儘の解像度を 
設定します。_ 

映像調整選択 


自動： 通常はこの設定にします。動きのある画像でをぶれずに一時 

停止します。 

フレーム： 動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに 
選びます。 


標準/設定 1 /設定 2 /設定 3 

画質の設定を 4 種類のラちか 5 選びます。 


機能設定 
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機能設定 _ 

設定の変更と機能の設定（つづさ） 

設定メニュー_ 

映像調整 


設定項目_ 

設定1/設定2 /設定3 

調整した画質の設定をそれぞれに記憶でをます。 

II 方向ボタン (▲/▼) で、言刮意する番号(設定1〜 3) を選び、を押ず 



プ□グレッシブ変換 


DVD ビデオの記録内容には、一般的 
にフイルム素材（フイルム映儘を24 
コマ/秒で記録）とビデオ素材(映像情 
報を30コマ/砂で記録）の2種類びあ 
0ます。映像の種類に合わせて設定し 
ます。 


再生 DNR 


ノイズを低減して再生する設定を選び 
ます。 

方向ボタン (▲/▼) で、設定する項目 
を選び、方向ボタン (◄/►) で、【入】 
または【切】を設定します。 


H 方向ボタン （▲/▼) で調整項目を選び、方向ボタン （◄/►) で値 
を調整ずる 

明るさ （0) 暗くなるな明るくなる （14) 

コントラスト（一 7) 淡くなる A 濃くなる （7) 

色の濃さ （一 7) 薄くなる A 濃くなる （7) 

色調 （一 7) 赤色び強くなる A 緑色び強くなる （7) 

シャープネス（ソフト）輪郭をソフトに切な輪郭をシャープに 
(シャープ） 

ガンマ 切/]/2 

暗い画面で動作び見えないとさに調整します。 

己 調整び終わった5、@を巧ず 

^お知らせ 

• HDMI 出力時には映像調整は無効となります。 

自動： 通南の設定です。映像の種類びフィルム素がかビデオ素材か 

を自動的に判別し、それぞれ適した方法でプ□グレッシブ出 
力に変換します。 

ビデオ：映像をフィルター処理し、プ□グレッシブ出力に変換しまず。 

一般放送やビデオカメラで撮影された映像を見るのに適して 
います。 

フィルム：フィルム素材の映像を最適な方法でプ□グレッシブ出力に変 
換します。映画番組などを見るのに適しています。 


妙お知らせ 

• 映儘によっては、輪郭びギヴギヴになったり、映像び二重にぶれて見えることび 
お0ます。 

3 D-DNR : 

切：この機能は働さません。 

入：映像信号に混入している全体的なノイズを低減します。 

モスキート NR : 

切：この機能は働をません。 

入： MPEG 圧縮時に映像の輪郭部分に発生するモスキート（ち5つき） 
ノイズを低減します。 

ブロック NR : 

切：この機能は働さません。 

入： MPEG 圧縮時に動さの激しい映像で画面の一部びブ□ック状にみ 
えるノイズ（ブ□ックノイズ）を低減します。 

DNR とは 、 Digital Noise Reduction の略です。 

• ディスクや場面によって、 DNR 効果びわかりにくいことがあります。 

•設定を 【入】 にしたとさに、場面によっては、細かな画像び見えに< くなること 
びあ0ます。 

•設定を 【入】 にしたときに、ディスクや場面によっては残像び発生したり、輪郭 
部のノイズび増加することびあります。このとをは設定を 【切】 にしてください。 
• VR 録画したタイトルを再生したときに働きます。ただし、多重動作のときなど、 
一部働かない場合びあります。 


再生機能設定(つづさ) 
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HDD DVD-RAM 


HDD 

DVD-RAM DVD-RW DVD-R 

DVD ビデオ 





HDD / RAM タイトル再生設定 


最後に再生を停止した場所をタイトル 
ごとに記憶させるかどラかを選びま 
す。 


スチル集再生速度 


タイトル毎レジューム： 

最後に再生を停止した場所をタイトルごとに記憶させ、次回はそこか 
5再生します。 

タイトル連続再生： 

内蔵 HDD または DVD - RAM それぞれの中にあるタイトル（才 U ジナ 
ル、プレイリスト）を通して再生でをます。タイトルの壁げないので 
停止位置は最後の一箇所を記憶します。 

タイトルごとの停止位置の記憶はせず、内蔵 HDD 、 DVD - RAM それ 
ぞれに一つずつにな0ます。 

妙お知らせ 

• タイトル連続再生を設定していても、 r 追つかけ再生」の際に一度再生を停止して、 
再び再生を始めたとさは、その録画タイトルの先頭から再生になります。 

1秒： 2秒：3巧：己秒：10 f 少：ディスク指定値 


静止画集を再生するとさの、静止画1 
枚あた0の表示時間を設定します。 


設定メニュー_ 

デジタル音声出力設定 


接続のしかたに含わせて、どの音声ち 
式を出力するかを設定します。 
出力される音青の種類については 
072ページをご覧ください。 


ワンタッチスキップ設定 


『ワンタッチスキップ因*』を押したと 
さにスキップする幅を選びます。_ 

ワンタッチリプレイ設定 


『ワンタッチ U プレイ。.固』を押した 
とさに戻る幅を選びます。 


設定項目_ 

ビットストリーム： 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC のデコーダーを内蔵したアン 
プを本機に接続しているとき。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC のコンテンツを再生すると、 
それぞれのビットストリーム音声を出力します。 

PCM : 

2 ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC のコンテンツを再生すると、 
音声を PCM (2 ch ) に変換して出力します。 

HDMI - AUT 0 : 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC 、 U ニア PCM のデコーダー 
を内蔵した HDMI 機器を本機に接続しているとき。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 、 AAC のコンテンツを再生すると、 
それぞれのビットストリーム音声を出力します。 

接続した HDMI 機器びドルビーデジタル、 MPEG または AAC に対応 
していないときは、 U ニア PCM に音声を変換して出力します 。 DTS 
_に対応していないときは、音声は出力しません。_ 

己秒：10巧： 30秒：已分 

解お知らせ 

•(例）スキップする幅を「日秒」に設定した場合、実際にスキップする幅は UTF 
のよラになります。 

3秒^ 8秒^13砂^18砂 （1 回目は2砂かなくなります。） 

己秒：10秒： 30秒：己分 

^お知らせ 

• (例）戻る幅を「己秒」に設定した場合、実際に戻る幅は UTF のようになります。 

7砂 一] 2砂 一 17秒 一 22砂 （1 回目は2秒多くなります。） 



参ち情報 


ネット接続設定 ネット 
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録画品質を選ぶ 


録画するときの画質と音質を組み合わ 
せてにとおりまで)、録画先ごとにあ 
5かじめ決めておけます。 

(じ操作編43ぺージ） 

デジタル放送を HDD に高画質で録画 
する場合はリモコンの 『 W 録』ボタン 
を押して、 「 TS 」 を選択することで TS 
画質を選おできます。 

ここでの設定は、通常録画、および録 
画予約時の初期値として使ラことびで 
さます。 


II 方向ボタンで組合せを変更したい設定 （1 〜己）を選び、@を巧す 

H 方向ボタン（◄/►うで、項目 （ r 録画モード J 、 「レート」、「音質」） 
U を選ぶ 


0方向ボタン (▲ / ▼) で設定を変え、@を押ず 


録画品質設定 


音質の組合せを作る 


設定メニュ - 


設定項目 


曰【 登録】を還びを巧ず 

^おがらせ 

•組含せの変更は、停止中、「ライブラリ」画面、録画予約画面、ダビング画面な 
どからでわでをます。変更はそれぞれ一時的なちのですび、【設定]〜日の初期 
値を変更】を選んで変更すると、本機の設定び更新されます。 

• EP」[LPJ に設定すると 「L-PCM」 は選べません。 

• 音質設定によって、画質設定のレートの上限が異なります。 

•画質のマニュアルレートは、 ] .□から 9.2 の間で 0.2 刻みで設定でをます。（た 
だし、1.0から1.4、 1.4 から2.□の間は設定できません。） 


録画映像効果設定 
録画映像モード 

内蔵地上アナ□グチューナーやラ 
イン入力か5の映像信号の明るさ 
を調整します。 

(本磯の「再生機能設定」の「映憬調 
整」（な目4ページ)で調整しきれな 
し''場合に使巧してください。） 


録画 DNR 


内蔵地上アナ□グチューナーやが 
部映像入力か5のノイズの多い映 
像か5 ノイズを低減する3次元デジ 
タルノイズ U ダクシヨンのレベル 
を、映像に合わせて選びます。_ 

3次元 Y / C 分離 

録画時に3次元デジタルフィルター 
による丫 / C (輝度/色)分離び働< 
と、絵柄の上下境界で目立つ点状の 
ち5つきや、こまかい絵柄で発生 
する色のち5つきを低減させます。 


この設定は録画される映像信号に影響し、録画後に設定を変更してを録画済みの映 
像は元に戻りませんのでご注意ください。 

ビデオテープからダビングするとをなど、事前に画像の記録状態び確認でさる場合 
は、まずしばらく再生して明るさの全体的な傾向を確認し、その上で設定されるこ 
とをお勧めします。 

標準： 本機で受信した信号や外部入力か5の信号の明るさ 

を、自動的に調整して記録します。通常はこの設定で 
'マ、伸用ぐだホい 

モード1: 画面が明るすざた場合に暗くして記録します。 

モード2、3、4:数字び大きくなるにしたびって徐々に明るくなりま 
_す。明るさの調整にご使用ください。_ 

切： 3次元デジタルノイズ U ダクシヨンは働さません。 

弱：効果び弱く働さます。 

強：効果び強く働さます。 


^お知らせ 

•残傲やちらつさび気になる場合は 【切] にしてください。 


切：この機能は働きません。 

電波の受信状態び悪い地域での受信映像や残儘び気になる場合には 
こち5に設定します。 

入：この機能び働さます。 

通常はこの状態に設定してください。 

^お知らせ 

• 「3次元 Y/C 分離」は、内蔵地上アナ□グチューナーや映债入力（黄）端テから 
の信号のとを動作します。 （S 端子入力のとをには、「3次元 Y/C 分離」を切り 
換えてち動作しません。） 


録画品質還巧（設定 3) 

[ Mn || 3. 2][ DC 1 D / M 1] 

叫 D 47 巧(モ巧巧時）に没国でをる民因：巧0時西引巧 
巧をの旧で沒画でをる民 H ( HDD ) :抗 M 時罔10巧 


機能設定 _ 

設定の変更と機能の設定（つづさ) 



録画機能設定 
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HDD DVD-RAM DVD-RW DVD-R 


□VD-RW DVD-R 
: VR フォ - マット ) 【 VR フォ-マット 


設定メニュー_ 
録画解像度設定 


設定項目 


録画の際に設定されている画質(モー 
ド/レート）にあわせて、最適な解像 
度で録画するか、でをるかざり高い解 
像度で録画するかどラかを設定しま 
す。 


マジックチャプター設定 I 

録画する番組それぞれに適した位置 
で、自動的にチャプター分割をするか 
どラかを設定します。 

ここで選択した項目（入/切）は「番組 
ナビー録画予約(詳しい設定)」画面で、 
はじめに選ばれている設定になりま 
す。 

ライン音声選択 


本機に接続している外部機器か5録画 
するとさに音青を設定します。 


DVD - RW 記録 フオー マツ ト 設定 

DVD - RW の初期化をするとをの記録 
フォーマツトの初期表示を設定しま 
す。 

(な操作編44ページ） 



最適解像度： 参考：画質レートと録画解徹度の対応表 

画真Iモー广/レート ）1 しよつて、「 1 最適解像度 「高お橡度 

レートか局い場口は局い解像度 ，„ DVD 互換 

び、低い場合は低い解儘度が利用画質 ^ モ-ド’ 

されます。 （レ—卜） 切]入 切/入 

VR フ寸ーマ、リトか Video フオー （VR フォー (vid 阳フォ-邮が邮〇フォ- 

マットか*1によっても、異なる解- 7ット用）マット用) __ 

像度び利巧されます。 日' 2 〜 4 0 7 端 dT )。 7 就 dT )。 

巧牌像も- 。。 q n 已44 X 480 720 X 480 

LP モード同等のを日 Mbps し: LL のけ〜'^ 'U (3/4 叫 352X480 ロル叫 
画質は、すべて最も高い解儘度に 28 ~ 20 4 狐^ 48 〇 (1/2D1) 

固定されます。 -__-似3叫_ 

VR フオーマツトと Video フオー1.目〜1.0 35^品 f 日35言の 

マットで同じ解像度び利用されまI- 1 () 1 () ! () I 

す。 

*1rvide □フォーマット記録時設定」祐とで DVD-R/RW (Video フォーマット） 
にダビングすることを前提とした設定）の 「DVD 互換モード」び【入】ならば 
Video フォーマット、【切】ならば VR フォーマットと判断します。 

マジックチャプター/本編 

切： マジックチャプター/本編を設定しません。 

入： 録画する番組の本編と CM の切0換わり目でチヤプター分割をしまず。 


マジックチャプター/シーン 

切： マジックチャプター/シーンを設定しません。 

入： 録画する番組のジャンルに合わせて、映像の切0換わり目など、そ 
れぞれの番組に適した位置でチヤプター分割をします。 


ステレオ： ステレオで記録します。 

L : 左チャンネルの音青だけを記録します。 

R : ちチャンネルの音青だけを記録します。 

±+10 : HDD 、 DVD-RAM や DVD - R/RW (VR フオーマット） に録画 
する場合、二力国語放送などを二重音声で録画するとをに選 
_おします。_ 

Video フォー マット： Video フォーマッ トび選択されます。 

VR フォー マット： VR フォーマッ トび選択されます。 


機能設定 


ネット接続設定 ネット 


参ち情巧 
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設定メニュ - 


設定項目 


Video フオーマツト記録時設定 


DVD 互換モード 


HDD 

DVD-RAM 

DVD-RW 

DVD-R 


録画するときに、 DVD - Video 規格 
に記録できるよラなかたち(映像や 
音声などの情報)で録画をするかど 
ラかを設定します。 

HDD 、 DV 日- RAM に録画したタイ 
トルを DVD - R / RW にダビングする 
ときや DVD - Video を作成する際に 
必要となる設定です。 


切： DVD - Video 作成を前提としません。画質-音質の設定に 

よっては DVD - Video 作成ができない場合もあります。 

入(ま音声）： DVD - R/RW (Video フォー マット）に記録できる状態で録 
画し、音青を重放送の場合、元のを音声だけを左ちのチャ 
ンネルに記録します。 

入盾 y 音声）： DVD - R/RW (Video フォー マット）に記録できる状態で録 
画し、音青を重放送の場合、元の副音声だけを左ちのチャ 
ンネルに記録します。 

解おがらせ 

•画質のマニュアルレートび2.0から 3.8 のときは、【入】に設定すると、【切】 
の場合よりを画質び下びる場合びあります。 

• 『クイックメニュー』か！5を DVD 互換モードび設定でをます。 

•録画後に DVD 互換モードを【入】にして高速そのままダビングしても効果はあ 
りません。 

• デジタル放送では、録画時と同じ音声出力となります。 


画面比 


HDD 

DVD-RAM 

DVD-RW 

DVD-R 


DVD - R / RW にダビングするときの 
画面比を設定します。 


4 : 3固定：アスぺクト比を4 : 3で固定します。 

16 ： 9固定：アスぺクト比を1目： 9で固定します。 

^お知らせ 

• DVD - R/RW ( Video フォーマット）にはレート] .4 Mbps じ(下で画面比]色: 
9のパーツはダビングでをません。画面比を変更してから行なってください。 


録画のりしろ初期設定 


HDD DVD-RAM 


(VR フォ -7 ット )|(VR フォ -7 ット ) 


r 番組ナビー録画予約(詳しい設定)」 
画面での、予約録画の前後をそれぞれ 
約已秒間増やして録画する設定(録画 
のりしろ設定。操作編巨日ページ）の 
初めに選ばれている項目（入/切）を設 
定します。 

デジタル放送は、地域によっては最大 
4秒の映儘の遅れび発生することがあ 
0ます。この設定をすることで、映像 
の遅れび発生してち録画び欠けないよ 
ラに対応することびでさます。 


切：予約にのりしろはつをません。 
入：予約にのりしろびつきます。 


(例）録画のりしろ設定 

19:00 _ 

【切】のとを 


【入】のとを 


予約番組 

一録画される時間一 
(時間どお D 録画） 


予約番組 


——録画される時間一 
(前後が I 5秒ずつを分に 
録函される） 


^お知らせ 

• 別の予約との重複や隣接ずることで録画番組の後ろび欠けた場合は、棲ろ側の「の 
りしろ」ちつをません。 


タイトルヴムネイル設定 


HDD 

DVD-RAM 

DVD-RW 

DVD-R 


録画したタイトルの先頭か5どのくら 
い経過した場面をタイトルのサムネイ 
ルにするかを選びます。 


0秒： 3秒：10秒： 3已秒：1分：己分 

妙お知らせ 

•サムネイルは他の場面にも変更できます。じ操作編1□已、 ] 3目ページをご覧く 
ださい。 


機能設定 _ 

設定の変更と機能の設定（つづき) 


録画機能設定(つづさ) 
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参考情報 


♦アスペクト比 （ 画面比）について 
♦出力される音青の種類 
♦言語コード表 
♦巧術情巧 
♦用語お説 

♦本巧でほねれるソフトウエアのライセン 
ス情巧 

♦本おでほねれるフリーソフトウエアコン 
ポーネントに関するエンドユーザーライ 
センスアグリーメント原文 （ 巧义） 

♦困つたとをのおミ夫ミモ 

♦テレビ面面に表示されるメッセージ画面 
にごいて 

♦総合さ<いん 

♦巧品の巧証とアフターサービス 
♦商品のお巧い合わせに関して 



4：3 LB 
(推奨設定) 


因 


( 0 ) 


正常 




4:3 

ノーマル 


關 


( 0 ) 


正常 


:人 


1巨： 9 
ワイド 


國 


( 0 ) 


正常 


ぶ 


1巨： 9 
シュ U ンク 


|( x ) 


陕像び8伸びずる 


：4： 


お使いの 

テレビ 


画面比 
4:3 
テレビ， 


お使いの 

テレビ 


4：3 LB 


4:3 

ノーマル 


16:9 

ワイド 


16:9 
シュリンク 
(推奨設定) 


1巨：9 
シュリンク 
(テレビ H び 
「ズ-ム」の齡 


( X ) 


映像び擲申びする 


( X ) 


映像び樹申びする 


( X )映像が擲申びずる 

テレビ測の設定を「ノー 
マル」にしてください。 


网 


( 0 ) 


正常 




( X )映像び画面内に 
はし、りき日なし、 


( X ) 


映像び横伸びずる 


( X ) 


映像び横伸びずる 


0化 


( 0 ) 


正常 






( X ) 

巧送によっては、このよラに 
表示される場合があ D ます。 


( 0 ) 


正常 


团 


( A ) 

巧送によっては、このよラに 
表示される場合があ D ます。 


g 化 

な^ 


( 0 ) 


ワイド巧を（レターボックス巧 
送）のとさは、テレビ倒の設定 


uEfew をフルり、5 スー ムに変更ずる 
ことをお到めします。 


-「フル」、 r ズーム」、「ワイド」、「ノーマル」などのモードの呼びかたはテレビによって異なる場含があります。 

詳しくはお使いになるテレビの取扱説明書をご覧ください。 

^ご使用のテレビによっては『解像度切換』で、 48 日 i ( D 1) または 480 p ( D 2) を選んでいるとさのみ、「ズー 
ム」や「フル」などの切り換えが可能な場合があります。 



0化 

な^^4 




( 0 ) 

放送によっては、このように 
表示される場合びあります。 


团 


( X ) 

放送によっては、このように 
表示される場合びあります。 





アスペクト比(画面は) I 口いて 


アスぺクト比とは、映像を構成ずる画面(映像)サイズの幅と高さの比で、4:3が送とワイドが送(スクイーズ 
が送、レターボックス放送)がありまず。放送の収録時にはこれ5の異なるアスぺクト比の素材が巧在し、テ 
レビ側でこのアスぺクト比を変換して表示していまず。 


表のイラストに 
つし、て 


例） 


巧繳徽機巧 


(^)-該当の TV 画面形状設定を行なったときの、問題あり/なしを表します。 
1(〇):画面に映像が正しく表示されます。 


•ぐ*■■■•ぐ* •VO.. 

■点,:■点,:■点,:■点,:. 


(X 

m 


( A ) :設定自体は間違いではないが、最適ではない状態です。 
) :画面に峽像が正しく表示されません。 


が送で送5れて 
る映像の種類 


お使いのテレビと> 
本機の設定 


中4:3放送 


30000000000000000001 

(通常放送） 




通常は4:3または「ノーマル」と 
呼ばれています。 

(地上アナ□グ、 CATV (ライン入力)、スカ 
パー!(ライン入力)、地上デジタル、]1日 
度 CS デジタル、日 S デジタル） 


回ワイド放送 

(レターボックス放送） 


八イビジョンやワイドサイズで撮影した映像を、 DVD や 
LD 、 一部のビデオソフトに編集する際に上下に黒い帯を 
入れることによってノート U ミングで収緑したをのです。 
(地上アナ□グ、 CATV (ライン入力)、スカパー!(ライン入力)、地上 
デジタル、110度 CS デジタル、 BS デジタル） 


本おの TV 画面おげ設定 


本機の TV 画面おげ設定 


齡 


〇 




〇 


びび 
像伸る 
映縦ず 


X 




びび 
像巧る 
映縦す 


X 
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(0) 

一 ^^ Pa 

なさによっては、このように 


表細る齢师〇ます ’' 


( X ) 


映像び横伸びする 


•アスペクト比（画面比）に関するま意点について 

録画する隙は、放送に含まれる ス クィース肩報に応じて G 日 P と呼ばれる約 日. 已秒単位ごとに4 : 3か]日： 日で あると 
いラ区別を書さ込んでいます。 

デジタル放送などはスクィーズ放送び多数あり、一部チャンネルでは番組直前の宣伝と番組で4 : 3と1日：目び切り 
換わることびあ0ます。 

VR フォーマツトの DVD ディスクに録画する場合、放送側でこの情報び切り換わってを、約0.已秒の単位内と続く約 
1秒は先に来た情報で記録され、実際の映像と異なる場合びありますび異なる画面比を混在して記録することびでき 
ます。 

「 DVD - Video 作成」をする場合は、「チャプター編集」画面内の「画面比」の項目を見なびら混在しないようにチャ 
プターを分割してか日パーツ登録をするか、 「 DVD - Video 作成」の「画面比設定」で「4 : 3固赴か [16 ： 9固赴 
を設定してください。いずれの場合でち、通常の4:3放送で上下に黒い帯びはいる場合は、ワイドではなく、単 
なる4:3放送ですので、「1日： 9固定」に設定しないでください。 


BBBSa :放送で送！5れてくる映像に足される黒い帯を表します。 

^本機の 「 TV 画面形状設定」に従って足される黒し備を表します。 


> W 、 



团スクイ-ズ方式ワイド放送 

(レターボックスの場合ちあ0まず） 


16:9のワイド映像を放送時に左ち方向を縮めてほぼ4 : 
3の比率で放送し、受信したワイドテレビ側で引を伸ばす 
ことで16:日を復元します。 

( CATV (ライン入力)、スカパー!(ライン入力)、地上デジタ 
ル、1 ] 0度 CS デジタル、巳 S デジタル） 


•ぶ 


团スクイーズ方式ワイド放送 

(4:3 サイドパネル付） 


スクィーズ放送ですが、4:3の映像の左ちにサイドパネル 
を付けて放送することで、受信したワイドテレビでフル表 
示してわ4;3の映像び表示されます。 

(地上デジタル、 ]] 0度 CS デジタル、 BS デジタル） 


( 0 ) 


正常 




こぶ 


( A ) 

巧さによっては、このように 
表示される場合びあります。 


( 0 ) 


正常 


( X ) 

巧送によっては、このよラに 
表示される場合があ D ます。 


9、〇 


( 0 ) 


正常 




( A ) 

巧をにわては，このように 
表示抓る場さがあります。 


( 0 ) 


正常 


A 


( X ) 

放送によっては、このよラに 
表示される場合があ D ます。 




( X ) 


0巧像び縦伸びする 


:♦ 


( X ) 


映像が縦伸びする 


:人 


( X ) 


0巧像び縦伸びずる 


) W , 


( X ) 


映像が縦伸びずる 


4 


( X ) 


0巧像の左ち部分び切れる 




t 


( 0 ) 


正常 



1 ( 0 ) 


正萬 


0^1 


( X ) 

巧送によっては、このよ引こ 
表示される場合びあります。 


1 ( 0 ) 


正常 


: S 




( 0 ) 


正常 


の 


( 0 ) 


正常 




( X ) 


映像び画面内にはいりき6ない 




( X ) 


映像び画面内にはいりき5ない 


觀お知らせ 

•画面比が4:3テレビでワイド放送(スクィーズ)の映像をみたとき、本機の設定が r 4:3 LB 」 にもかかわらず、 
画面が縦長につぶれたよラに見えるとさは、録画時に正しくスクィーズ信号が記録されていないことにな 
ります。 S ] 出力対応の外部チューナー端テか6、本機の S 1 対応の入力端子に接続されているかどうかご 
確認 < ださい。 

•市販の DVD ビデオディスク再生時は、設定に関わらず、4:3 ノーマルでも、 4:3 LB として表おされるこ 
とがあります。 

•放送内容や再生するタイトルによっては、この表のとおりに映像が表おされない場含があります。 71 


びび 
像申る 
映横ず 

Xu/ 

X 


ぷ 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 
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出力される音声の種類 


ディスク/ 
デジタル放送 

音声ち式 

アナ n グ音声 
出力端子 

設定画面での r デジタル音声出力設定」（|：>6巳ページ)と出力端モ 

ビットスト U - ム 

PCM 

HDMI-AUT び3 

ビットストリ-ム /PCU 
音声出力端子 
HDMI 出力端子 

ビットストリ-ム /PCM 

音声出力端子 
HDMI 出力端子 

ビットストリ-ム /PCM 
音声出力端子 

HDMI 出力端子 

DVD ビデオ 
ディスク *1 

ドルビーデジタル 

〇 

ビットスト U - ム 

PCM 

ビットストリーム 

接続機器に準ずる 

MPEG 

IJ ニア PCM 

48 kHz 

PCM 

目色 kHz 

PCIV 1* 己 

□TS 

- 

ビットスト U - ム1 - 1ビットスト U - ム 

音楽用 CD 

リニア PCM 

〇 

PCM 

接続機器に準ずる 

□TS 

(ノイズ） 

ビットストリーム 

内蔵 HDD 

ドルビーデジタル 

〇 

ビットスト U - ム1 PCM 1ビットスト1」ーム 

接続機器に準ずる 

IJ ニア PCM 

PCM 

DVD - RAM / R/RW 

ドルビーデジタル 

〇 

ビットスト U - ム 

PCM 

ビットスト1」ーム 

接続機器に準ずる 

MPEG 

IJ ニア PCM 

PCM 

デジタル放送 

視聴時 

AAC 

〇 

ビットスト U - ム 

PCM 

ビットスト1」ーム 

接続機器に準ずる 

内蔵 HD 团こ W 録 
を IT 引で録画時 

A 冉 C 

巧蔵 HDD に W 緑 
を旧巳」で録画時 

ドルビーデジタル 

1」ニア PCM 

PCM 


*1 DVD ビデオディスクには本機で作成した DVD - R / RW は含まれません。 

上表で「(ノイズ)」の表示のある接続と設定はしないでください。 

*2 ダウンヴンプ U ング PCM 

つ HDMI - AUT 日では HDMI 出力びビットストリームになるのは接続した HDMI 機器にビットスト U — ムデコード機能 
びあるときにだけ働きます。無い場をには強制的に PCM (48 kHz ) になります。ただし、 DTS に関しては PCM 
にはでさません。 


ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づを製造されています。 

Dolby 、 ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 


DTS および DTS Digital 日 ut は DTS , Inc . の登録商標です。 


解お知らせ 

• DVD ビデオディスクを使用しているとき、ディスクによっては、音声の切換えをディスク方ニューを使ってする場合 
があります。このときは、『六ニュー』を押してディスク^ニューを表示させてか5音声を選んでください。 
•電源を入れたとを、およびディスクを交換したときは、 「 DVD 音声言語」（。日目ページ）の設定どおりの音声にな 
0ます。ディスクによっては、ディスクで決め5れている音青にな0ます。 

• 音声を切り換えた直懐は、表示と実隙の音声び一瞬ずれることびあ0ます。 

•ビットスト U —ム / PCM 音声出力端子でアンプなどに接続する場合、二力国語の音声切換びできない場合びあります。 
このようなときは「設定メニュー」一「再生機能設定」一「デジタル音声出力設定」一 「 PCM 」 の順に選択、決定し 
て < ださい。 

•「 DVD 互換モード」（じ目8ページ）を【入】にして録画したタイトルは、二力国語の音声切換はできません。 
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記号 

言語名 

ET 

エストニア語 

EU 

バスク語 

FA 

ペルシャ語 

FI 

フィンランド語 

FJ 

フィジー語 

F 0 

フェ□一語 

FY 

フリジア語 

GA 

アイルランド語 

GD 

ス]ットランドヴ-幅 

GL 

ガルシア語 

GN 

グアラニ語 

GU 

グジャラート語 

HA 

A ウサ語 

HI 

ヒンディー語 

HR 

ク□アチア語 

HU 

A ンガリー語 

HY 

アル:)< ニア語 

lA 

国際語 

IE 

国際語 

IK 

エスキモー語 

IN 

インドネシア語 

IS 

アイスランド語 

IW 

へブライ語 

Jl 

イディッシュ語 

JW 

ジャワ語 

KA 

グルジア語 

KK 

カヴフ語 

KL 

グリ-ンラン簡 

KM 

カンボジア語 

KN 

カンナダ語 

KS 

カシミール語 

KU 

クルド語 

KY 

キルギス語 

LA 

ラテン語 

LN 

U ンガラ語 


記号 

言語名 

L 0 

ラオス語 

LT 

1」トアニア語 

LV 

ラトピア語、レット語 

MG 

マダガスカル語 

Ml 

マオ1」語 

MK 

マケドニア語 

ML 

マラヤーラム語 

MN 

モンゴル語 

MO 

モルダビア語 

MR 

マラータ語 

MT 

7ルタ語 

MY 

舌ャンマー語 

NA 

ナウル語 

NE 

ネパール語 

NO 

ノルウェー語 

OC 

プ□バンス語 

OM 

(のアンけ□預 

OR 

オリヤー語 

PA 

パンジャブ語 

PL 

ポーランド語 

PS 

パシユトー語 

PT 

ポルトガル語 

QU 

ケチユア語 

RM 

ラエテイ =□ マン語 

RN 

キルンデイ語 

RO 

ルーマ Z ア語 

RU 

□シア語 

RW 

にヤルワンダ語 

SA 

ヴンスク U ット語 

SD 

シンド語 

SG 

ヴンゴ語 

SH 

セルビア如巧ア語 

SI 

シン八ラ語 

SK 

ス□パ'キア語 

SL 

ス□ベこア語 


記号 

言語名 

SM 

サモア語 

SN 

シヨナ語 

SO 

ソマ1」語 

SQ 

アルバニア語 

SR 

セルビア語 

SS 

シスワティ語 

ST 

セストウ語 

su 

スンダ語 

sv 

スウェーデン語 

sw 

スワヒリ語 

TA 

夕 5 —ル語 

TE 

テルグ語 

TG 

タジク語 

TH 

タイ語 

Tl 

ティグリニヤ語 

TK 

トウルク；<ン語 

TL 

タガ□グ語 

TN 

セツワナ語 

TO 

トンガ語 

TR 

トルコ語 

TS 

ツオンガ語 

TT 

タタール語 

TW 

トウィ語 

UK 

ウクライナ語 

UR 

ウルドウー語 

U 之 

ウズべク語 

VI 

ベトナム語 

VO 

ボラピュク語 

WO 

ウオ□フ語 

XH 

コーヴ語 

YO 

ヨルバ語 

ZU 

ズール語 


記号 

言語名 

— 

言語なし 

CHI ( ZH ) 

中国語 

DUT ( NL ) 

オランダ語 

ENG ( EN ) 

英語 

FRE ( FR ) 

フランス語 

GER ( DE ) 

ドイッ語 

ITA ( IT ) 

イタリア語 

JPN ( JA ) 

曰本語 

KOR ( KO ) 

韓国語 

MAY ( MS ) 

マレー語 

SPA ( ES ) 

スペイン語 

AA 

アフアル語 

AB 

アブバジア語 

AF 

アフリカ-ンス語 

AM 

アム八ラ語 

AR 

アラビア語 

AS 

アッサム語 

AY 

アイマラ語 

AZ 

ア枯レ K イ外ン語 

BA 

バシキール語 

BE 

ベラルーシ語 

B 白 

ブルガリア語 

BH 

ビ A - U - 語 

Bl 

ビスラマ語 

BN 

ベンガル語、バンク.ラ語 

BO 

チベット語 

BR 

ブルトン語 

CA 

カタ□ニア語 

CO 

コルシカ語 

CS 

チェコ語 

CY 

ウェールズ語 

DA 

デンマーク語 

DZ 

ブータン語 

EL 

ギリシャ語 

EO 

エスペラント語 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情巧 
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録画時間について 


従来の VTR (ビデオテープレコーダー）の場合、 
録画時間は、ビデオテープ自体の長さと録画速 
度(標準/3倍など）で巧まります。ディスクの 
場合には、 MPEG 2( Movin 巨 Picture Experts 
Group 2) という可変圧縮方式でビットレート 
(Mbps :-秒あたりの情報量)の値を変えること 
で、録画でさる時間を変えることびでさます。 
たとえば、バケツに水道から水を入れるとさ、蛇 
□を大きくひねって水をたくさん出すとバケツは 
ずぐにいっぱいになり、少しだけひねって水を出 
ずと、バケツはゆっくりいっぱいになります。こ 
のときのバケツび DVD - RAM で、蛇□の回し具合 
びビットレート、水びいっぱいになるまでにかか 
る時間び、録画できる時間にあたります。水をた 
くさん出ず、つまりビットレートび高いと、すぐ 
にディスクはいっぱいになり、ビットレートびほ 
いとディスクびいっぱいになるまでの時間び長く 
なります。 


画質について （ SP 、 LP 、 TS 、 A 1、 
A 2 、DU MN モードのほい分け） 


ビットレート （ Mbps ) び高いといラことは、その 
映像に巧ずる情報量びをく、ほければ情報量び少 
ないといラことです。ただし、ビットレートの値 
び高いか日といって、必ずしも画質び良いとは言 
いきれません。ビットレートの数値の違いび大き 
いとをは、画質の違いびわかりやすいのでずび、 
近い値で比べると、その違いを感じにくい場合び 
友 D ます。 

-般的に、ビットレートを1氏く設定ずると、動きの 
おだやかな映像では目立ちませんび、変化び激しい 
映像では、必要なデータの量びお保でさずに細部の 
情報び欠落し、結果として画面び粗くなってしまい 
ます。たとえば、動さび激しい場面や、水面のよラ 
に細かい光と影びをい場面では、画面に四ちいノイ 
ズヴ□ックノイスび見えてしまいます。 

本機では、 4.7 GB の未録画ディスクを使って rSP 」 
モードで約2時間、 「 LP 」 モードで約4時間の録画 
びできる設定びあります。 rsp 」 モードを標準とし、 
長時間でかつ画質にこだわらない場合には 「 LP 」 
モードで録画するという使い分けをお勧めします。 
また、録画したい時間び3時間前後だったり、 「 SP 」 
か 「 LP 」 かの選択に迷ったときには、 「 Al 」 モード 
を選択してください。 「 Al 」 モードでは、 4.7 GB 
の未録画ディスクの場合、録画する時間び約1時間 
程度から最長約4時間までの範囲で、録画時間に応 
じて画質を自動で最適値に設定しますので、簡単 
に良好な画質び得られます。一部録画済みのディ 
スクでを、その残容量に合わせてレート設定をし 


ます(録画の直前の空を容量に応じて画質びミ夫定さ 
れまずので、ディスクに空さ容量びかない場合に 
は、当初お認した画質よりほくなるか、最後まで 
録画でさないことびあります)。内蔵 HDD への録 
画で 「 A 1」 モードを設定すると、ディスク片面一枚 
(4.7 GB ) にダビングできるビットレートを自動的 
に設定します。 

この 「 Al 」 モードは、 DVD ディスクへの録画時で 
も選択でをまず。 

音楽番組やアニメなどを一定(上の画質で録画し 
たい、といラ場合は、 「 MN 」 モードの還択をお勧 
めします。日 Mbpsl ； ■(上の場合の画質で録画する 
と、おおむね良い画質で録画できますび、高くす 
るほど録画可能時間は短くなります。 

TS はデジタル放送をそのままの高品質で録画する 
ときに選がします。 TS で録画したタイトルは、デ 
ジタル放送特有の高画質、高音質で複数の音声な 
どの番組情報をそのまま録画します。そのため、 
を < の録画容量を使用しまず。 

「 A 2」 、の U に関しては [> 操作編巳2ぺージをご覧 
<ださい。 


□□ D/MK [ XID/Ma について 


本機で音声を記録する方式です。音声をそのま 
ま記録するのではなく、デジタル信号に圧縮し 
て記録し、再生時には元に戻します。1と2で 
は規格上、使用されるデータの量び異なります。 
□□□ / Ml 、 肥〇 / M 2 は米国ドルビーラボラト 
U —ズの民を用デジタル記録方式を用いています。 
設定]として □□□/ Ml は Dolby Digital 192 
kbps 、 設定2として [XlD / M 乙は Dolby Digital 
384 kbps となっています。 

L-PCM (リニア PCM ) について 

ドルビーデジタルと同様に音声の記録ち式でず 
び、圧縮せずに、アナ□グ信号をサンプリングし、 
48 KHZ /16 b けのデジタル信号に変換して録音し 
ます。したびって、使用されるデータ量はドルビー 
デジタルよりちをくなりまず。 


ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づさ製造されてい 
ます。 

Dolby , ドルビー及びダブル □ 記号はドルビーラボラト U - 
ズの商標でず。 


DTS および DTS □间 tal 0山は DTS , Inc . の登録商標でず。 


HDML HDMI □ゴ及び Hi 邑 h - Defin 怕 on Multimedia 
Inte 而 ce は 、 HDMI Licensing LLC の商標又はき録商標でず。 



















巧上デジタル放送/その他のデジタル放送について 


■地上デジタル放ちと従巧のアナログがをの 
違い 


デジタル放送は八イビジョンの高画質と高音質び楽 
しめ、さらにマルチチャンネル放送のため、野球中 
継などび延長になった場合を最後まで観戦すること 
びでさた0します。 

■巧方向ヴービスとは 


本機を電話回線に接続&すると、クイズま組やオー 
クシヨンなどにも参加ずることびでをます。また、 
テレビシヨッピングをお楽しみいただけます。 
(※接続してご使用になる場合は、別途回線接続料 
びかかります。また、 LAN を使用するちのちあり 
ます。） 

■受信アジテナについて 


地上デジタル放送は UHF 帯域の電波を使って放送 
されるので、受信するには UHF アンテナび必要で 
す。現在ご使用中の UHF アンテナび、お住まいの 
地域の地上デジタル放送チャンネルに対応している 
場合は、そのまま使用でをます。対応していない場 
合や、 UHF アンテナを使用していない場合は、ア 
ンテナの交換や設置び必要です。また地上デジタル 
放送の送信塔の位置によっては、アンテナのち向の 
調整やブースターの追加などび必要になる場合びあ 
0ます。 

■ BS デジタル、110度 CS デジタルチユー 
ナー との違い 


地上デジタル放送は、 BS デジタル放送や110度 
CS デジタル放送と放送ち式び異なります。 

本機は BS デジタル、1 ] □度 CS デジタルチユー 
ナーを搭載しています。 

BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送を視 
聴する場合は、これらの放送に対応したアンテナを 
接続して < ださい。 

■マンシヨンなど集合住宅の共同受信 

お住まいの地域の i 也上デジタル放送チヤンネルび受 
信でさる設備であれば受信することびでさます。詳 
し < は集合住宅の管理会社などにお問い合わせ< だ 
さい。 

■ CATV での巧晚 


CATV 会社は地上デジタル放送への対応の検討を 
始めています。ただし、 CATV 会社によってデジタ 
ル化のスケジュールや放送ち法び異なりますので、 
ご契約の CATV 会社にお問い合わせください。 


■を組の巧料/有料にごいて 


化来のアナ□グ放送同様に、地上デジタル放送は無 
料で放送される予定です。また、 NHK の受信に関 
しては現なご契約されているのであれば、そのまま 
受信びでさます。 

■八イビジョンを組の放を 


1週間の放送時間中の約半分し U 上は八イビジヨンま 
組び放送される予定です。 
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技術情報（つづさ） 

ソフトウェアのパージヨンアップについて 

本機のソフトウ王アを書き換えて更新することに 

よって、機能アップや機能の改善などびでさます。 

ソフトウェアをバージョンアップするには1;■(下の 

ち法びあります。 

-放送局びデジタル放送の電波の中にソフトウェ 
アを入れて送信し、それをダウン□ー ドするこ 
とによってバージョンアップする。（「放送から 
の自動ダウン□ー ド」には、本機び地上デジタル 
放送または BS デジタル放送を受信でさる環境と 
設定び必要です。） 

. まちサーバーから LAN 接続を利用したイーサ 
ネット通信(じ>「ネット接続設定」章をご覧くだ 
さい。）で、ソフトウェアのダウン□-ドをする 
ことによってバージ ョン アップする。 

このほかに当社ホームページからバージョンアップソフ 

卜をダウン□—ドして、本機のソフトウェアをバージョ 

ンアップする方巧びあります。 

詳しくは 

http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/ をご 

覧ください。 

■ r ソフトウェアのダウンロード J ついて 


設定メニュー【はじめての設定/管理設定】内の【ソ 
フトウェアのダウン□-ド】には、じ(下の二つびあ 
りまず。（設定ち法は〇同ページ r 設定の手順」を 
ご覧ください） 

• 做送からの自動ダウンロード】 

設定を「ずる」にしておくことによって、自動ダ 
ウン□ー ド用のソフトウェアび送られてきたと 
さに、自動的にダウン□ー ドさせることびでさ 
ます。「しない」に設定ずると、ダウン□-ドを 
自動的に行ないません。 

• 【サーバからのダウン□ー ド開始】 

イーサネット通信を使って、まちサーバーから 
ソフトウェアのダウン□-ドをします。【ヴー 
ノ（からのダウン□ー ド開始】を選んだあとに【ま 
定】を押すとメッセージび表示されます。更新 
を行なラ場合は、【はい】を選び【決定】を巧しま 
す。【はい】を選んだあと、サーバー上に更新情 
報びない場合は、メッセージび表示されダウン 
□—ドは行ないません。 

■ダウン□-ドの動作について 


放送からの自動ダウン□ー ドは、電源び「待機」 
状態のときにだけ、実行されます。 

放送からの自動ダウン□ー ドの実行中は表示窓 
に 「 UPDATE 」 び表示されます。 「 UPDATE 」 中 
は、電源の入/切などの操作はでさません。 


-ダウン□ー ドびすべて完了したあと、次に電源 
を r 入」にしたとさにバージヨンアツプび成巧し 
たことをおがらせするメツセージび表示されま 
す。その後は通常どおり操作でをます。 

•ダウン□ー ドび失敗した場合は、表お窓に 
「 ERR -0 引と表示されます。（この表示を消'すに 
は1」モコンの『表示/残量』を巧します。） 

ごを意！ 

ダウン□ー ド中は、電源プラグを巧かないでくだ 
さい。 

ソフトウエアのダウン□-ドの書込みが中止さ 
れ、正常に動作しなくなる場合びありまず。動作 
しなくなった場合は、お買い上げの販売店にご連 
経ください。 

夕お知らは 

- r 放をからの自動ダウン□ー ド」は、悪天候の場合などに 
は実行されないことびあ D ます。 

■設定の手順 


田 ©を押して、【設定メニュー】を選び、 
@を巧ず 

口 【はじめての設定/管理設定】を遺び、@ 
を f 甲す 

はじめての設定/管理設定のメニューに移動し 
ます。 

| cl 【ソフトウェアのダウン□-ド】を選び、 
@を巧ず 

ソフトウェアのダウン□-ドのメニューに移 
動します。 

n 做送からの自動ダウン□-ド】または、 
【ヴ-バか！5のダウン□-ド開始】を選 
び、@を巧ず。 

【放ちからの自動ダウン□-ド】は、【ずる】ま 
たは【しない】を選び、@を押します。 

【ヴーバからのダウン□-ド開始】は、@を 
押すとメッセージび表示されます。メッセー 
ジに従って操作してください。 
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本機をお使いになる上で、ご参考になる用語を説明しています。 


1 1251(10801) 

デジタル八イビジョン放送 ( HD ) の一つで、 
1/巨□砂ごとに112已本の走査線を半分に分け 
て交互に流すインターレース(とび越し走査)方 
式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の 
倍！;!上の1125本もあるため、細部まできれい 
に表現され臨場感豊かな映像になります。 

5251(4801) 

1/巨0砂ごとに已2已本の走査線を奇数番目と偶 
数ま目で半分に分けて交互に描くインターレー 
ス(とび越し走査)ち式です。 

已2已 P (480 P ) 

1/己0砂ごとに已2已本の走査線を同時に巧くプ 
□グレッシブ(順次走査)ち式です。 

インターレースち式のよラに交互に描かないの 
で、ちらつさび少なくなります。 

7已 0 P (7 吕 op ) 

デジタル八イビジョン放送 ( HD ) の一つで、 
1/己0砂ごとに7巳0本の走査線を同時に巧くプ 
□グレッシブ(順次走査)ち式です。 

インターレースち式のよラに交互に描かないの 
で、ちらつさびかなくなりまず。 

AAC 

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、 
Advanced Audio Codin 巨の略です。 

地上デジタル/目 S デジタル/ I ] 0度 CS デジタル 
放送の映像圧縮ち式である 「M PEG -2」 に採用さ 
れています。 MPEG -1 に採用されている音声圧 
縮ち式「 MP 3」より、 1.4 倍ほど圧縮効率び高く 
なっています。 

ADSL 

電話回線を使ったブロー ドバンド接続ち式の一 
種です。回線業ち、フ□バイダとの契約び必要 
です。 

己 S 放送 

衛星放送のことで、 BS とは Broadcasting 
Satellite の略でず。静止衛星から直接家庭に電 
波び送られるので、されいな画面で受信するこ 
とびでさます。 


B-CAS 

デジタル放送(地上デジタル放送 、 B S デジタル 
放送、11日度 CS デジタル放送）のち種放送 
サービスを受信するために必要な カー ドです。 
たとえば、デジタル放送の無料放送、ち料放送 
やデータ放送の双ち向サービスなどの放送 ヴー 
ビスを利用ずるために必要となります。 

また、このカードはデジタル放送のま組などの 
著作権保護にも利用されます。 

B - CAS 力ードのユーヴー登録は無料です。 

CATV 

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。 

CPRM (Content Protection for Recordable Media ) 

著作権な護のために映像を暗号化する技術のこ 
とでず。デジタル放送の ri 回だけ録画可能」な 
ま組や、コピー制限のあるま組は、 CPRM に巧 
応した機器とディスクでだけ録画できます。 

DLNA 

Digital Living Network Alliance の略で、ホー 
ムネットワーク内でデジタル A V 機器同±やパソ 
コンを相互に接続し，動画、音楽、写真などの 
コンテンツをち線-無線の LAN を通して相互利 
用する機能を提供するための共通仕様を策定す 
るために設立された団体のことです。 

一般的には、 DLNA び定めた仕様 r 相互接続ガイ 
ドライン」 （ DLNA ガイドライン）のことを指し 
ています。 

DTS 

デジタルシアターシステムズ社び開発した、劇 
場向けデジタル音声システムのことでず。 

音声日 ch を使って、正確な音場定位とリアルな 
音響効果び得られまず。 DTS 対応プ□セッサや 
アンプとの接続で映画館のよラな音声び楽しめ 
ます。 

D 映像端子 

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を 
一つにまとめた端子で、デジタル放送や DVD プ 
レーヤーなどに対応しています。 

色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、 
ホ系、青系の兰つの信号に分け、それぞれの専 
用回路で信号処理し、画面に映すとさに合成し 
ますので、より自然に近い映像びお楽しみいた 
だけます。 
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用語解説（つづき） 

□HCP 

サーバーやフ□ー ドバンドルーターび、 IP アド 
レスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みの 
ことです。 

HDMI 

デジタル HDTV 映像信号とデジタルオーディオ 
信号を1本のケーブルで伝送する A V 信号の伝送 
ち式です。 

(High Definition Multimedia Interface ) 
HDMI 端子のある機器同 ± を接続ずれば、高画 
質'高音質な映像と音声をデジタル伝送できま 
す。 

HD/SD 

デジタル放送の画質は 、 HD (デジタル八イビ 
ジョン )、 SD (デジタル標準)の二つびあります。 
本機では、この二つの画質を判別し、本体の表 
71^窓 I し表71^します。 

IP アドレス 

インターネットなどのネットワークに接続さ 
れたコンピューターを識別ずる番号のことで 
す。家庭では、ブロードバンドルーターなどの 
DH 巳 P 機能で自動的に割り当てられるのび一般 
的です。 

L-PCM (リニア PCM) 

圧縮せずにデジタル信号に置さ換えられた信号 
です。 CD では、 44.1 kHz / l 日 bit で記録され 
ているのに巧し、 DVD では 48 kHz /] 日 bit 〜 
日日 kHz /24 bit で記録されていますので、 CD よ 
りを高音質での再生び可能です。 

MAC アドレス 

ネットワークに接続されている機器を識別する 
ためのアドレスで、イーサネットアドレスや八一 
ドウエアアドレスなどと呼ばれることちありま 
す。 

MPEG 

Moving Picture Experts Group の略で、動画 
音声圧縮ち法の国際標準です。 

DVD ビデオの映像やビデオ C D の映像/音声は 
このち式で記録されています。 

DVD ビデオには、この方式でデジタル音声を圧 
縮して記録しているディスクをあります。 

PCM(Pulse Code Modulation) 

アナログ音声をデジタル音声に変換するち式の 
—つです。「パルス. コー ド-モジ ュレー ション: 
ノむレス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声び 
楽しめます。 

S 映像出力 

映像信号をカラー （ C ) 信号と輝度 ( Y ) 信号に分離 
してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得 
られます。 


TS 録画 

デジタル放送から送られてくる信号をそのまま 
に録画するち式です。八イビジョン画質や已.1 ch 
音声をそのままの高品質で録画することびでさ 
まず。ただし、録画先は内蔵 HDD に限られてい 
まず。 

内蔵 HD □に TS 録画をしたデジタル放送ま組は、 
「 TS タイトル」として保存されます。 

デジタ J レ放送を録画または録画予約ずるときに、 
「 W 録」（録画ずるエンコーダーの設定)で 「 RE 」 
を選択すると DVD ディスクにも録画できるよ 
ラになります ( VR 互換録画)。 VR 互換録画をし 
たデジタル放送番組は、 「 VR タイトル」として保 
存されます。 

(※デジタル放送を DVD ディスクに VR 互換録 
画するとさは、 VR フォーマットで初期化した 
CPRM 対応ディスクび必要です。ただし、一部 
CS デジタル放送などのコピーフ U —のま組は、 
DVD - R/RW ( Video フォーマット）にダビング 
することをでをます。 VR 互換録画の場合、八イ 
ビジョン画質や已 . 1 ch の音声をそのままの高品 
質で録画することはでをません。） 

Video フオーマツト （ DVD-Video Formal;) 

市販の DVD プレーヤーや DVD - ROM ドライフ 
と互換性のある記録ちまです。 

VR 録画 (VR 互換録画） 

デジタル放送とアナログ放送どちらを録画で 
きるち法で、任意の録画品質 ( SP 、 LP 、 MN 、 
A 1、 A 2、 DL ) を選ぶことびできます。（八イビ 
ジョン画質や已 . 1 ch の音声をそのままの高品質 
で録画することはできません。） 

録画または録画予約するときに、 「 W 録」で 「 RE 」 
を選がします。詳しくは 「 TS 録圆の項目もご覧 
<ださい。 

VR フォーマット 

録画の際の制限事項び少な <、 C PR M 対応ディ 
スクなら「1回だけ録画可能」な映像を録画する 
ことをでさる記録ち法です。 

アスペクト比 

テレビ画面の横と縦の比率(画面比）です。化来 
サイズのテレビは画面の比率び4 : 3です。ワイ 
ドテレビは画面の比率び]已： 9となっているの 
で臨場感あふれる映像を楽しめます。 

アナアナ変換 

地上デジタル放送を開始するに当たって、現な 
使用されている UHF チャンネルをデジタル放送 
に影響を与えないチャンネルに移動する事をア 
牛アナを巧ふ■ミし''开す 

変換作業の費用は国から指定を受けた社団法人 
電波産業会 ( AR 旧)び無料で行ないます。ただし、 
あくまで個人を巧をとしています。 
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アンテナレベル 

アンテナからはいってくる電波の品位のことで 
す。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受 
信している地域、アンテナ接続ケーフルの長さ 
などによって影響を受けます。 

インターレース出力/プ□グレッシブ出力 

従来の映像信号は已2已 i ( i : インターレース=巧 
び越し走査)といわれますび、已2已 i 信号よりも 
高密度な映像信号を已2巳 P (P: プログレッシブ= 
順次走査)といいます。詳しくは、「已2巳 i (480 i )」、 
「已2巳 P (480 p )」 の項目をご覧ください。 

プ□グレッシブ映像を楽しむには、対応テレビ 
び必要です。 

エンコーダー 

録画する映像に圧縮をかけて、 DVD の録画用の 
あ式 ( MPEG 2) に変換する、録画用の回路のこ 
とです。 

追っかけ再生 

HDD に録画しなびら、録画中の番組を再生して 
見ることびできる機能です。 

オリジナル/プレイリスト 

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイ 
トル)を「才 U ジナル」と呼びます。 

才 U ジナルのタイトルから、必要なシーンだけ 
を集めて再生したり、新たなタイトルとしてコ 
ピーしたりできる仮想のタイトルのことを r プレ 
イリスト」と呼びます。 

(株) B-CAS 

BS デジタル放送の限定受信システム ( CAS ) を 
菅理するために設立された(株)ビーエス-コン 
ディシヨナルアクセスシステムズの略称です。 
B - 巳 AS カードの発行-管理をしています。地上 
デジタル放送や110度 CS デジタル放送を同シ 
ステムを使用しています。 

ゲートウェイアドレス 

インターネットのアクセスで経由ずベさ機器の 
IP アドレス。通常はブロードバンドルーターの 
IP アドレスをいいます。 

コピーガード 

複製防止機能のことです。著作権ちなどによっ 
て複製を禁止する旨の信号び記録されているソ 
フトおよび放送番組は録画することびでさませ 
ん。 

ヴブネットマスク 

ネットワークを効率よく使ラために、ブ□ー ド 
バンドルーターにつなぐ機器の IP アドレスを絞 
り込むための数字です。 

サムネイル 

映像を縮ノ J \して表示した静止画のことです。 


視聴制限(パレンタルレベル） 

デジタル放送や市販の DVD ビデオディスクの中 
には、視聴をの年齢に合わせて、ディスクを見 
るための規制レベルび設定されているものびあ 
りまず。そのよラな放送やディスクを視聴した 
とさの規制レベルを本機では設定することびで 
さます。 

スカパー！ 

ここでは(株)スカイパーフエクト-コミュニケー 
ションズび行なラ、通信衛星を利用した放送ヴー 
ビス 、 SKY PerfecTV !(通称：スカバー!) 
のことを指します。 

他に、 CS デジタル放送サービスの e 2 by スカ 
パー/びあります。 

タイトル 

本機で録画したま組や、 DVD ディスクや巳□な 
どに記録された一つの映像や音声などをタイト 
ルといいます。 

地上アナ□グ 

従来の UHF ■ VHF 放送(アナ□グ放教のことで 
す。 

チャプター 

タイトルをさらに区切ったをのをチャプターと 
いいます。 

ディスクメニュ ー/ トップメニュ ー 

市販の DVD ビデオディスクに記録されているメ 
ニューで、字幕の言語や吹を替え音声などを選 
ぶことびでをます。ディスクによっては、トッ 
プメニューのことを「タイトルメニュー」と呼ん 
でいるちのをあります。 

データ放送 

見たい情報を選んで画面に表示させることびで 
さます。たとえば i 也域の天気予報を、表示させ 
ることびでをます。また、テレビ放送やラジオ 
放送に連動したデータ放送ちあります。 
そのほかに、電話回線を使用して視聴者参加ま 
組、ショッピング、チケット購入などの双ち向(イ 
ンタラクティブ)サービスなどび行なわれます。 

デジタル八イビジョン 

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送 
( SD ) とデジタル八イビジョン放送 ( HD ) びあり 
ます。八イビジョンの走査線数は従来のテレビ 
放送の525本の倍し U 上の1125本をあるため、 
細部までされいに表現され臨場感豊かな映像に 
なります。 

トラック 

音楽用 CD などのさ巧をトラックといいます。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 
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参ち情報 _ 

用語解説（つづき） 

ドルビーデジタル(已 .1 か） 

ドルビー社び開発した立体音響効果のことをい 
います。ドルビーデジタル(已 .1 ch ) 対応プ□セッ 
サやアンプとの接続で、映画館のよラな音声び 
楽しめます。 

ビットスト U —ム 

圧縮され、デジタル信号に置さ換えられた信号 
でず。 AV アンプなどに搭載されたデコーダーに 
よって、已 .Ich などのマルチチャンネル音声信 
号に戻されます。 

ファイナライズ(終了処理） 

録音■録画されたディスクなどを、他の再生巧 
応機器で再生でさるよラに処理すること。ファ 
イナライズすると再生専用ディスクとなり、録 
画や編集びでをな < なります。 

フォーマツ ト(初期化） 

ディスクに録画するち式は機器によって異なり 
ます。そこで機器に合わせて、録画などびでき 
るようにディスクを処理することをフォーマッ 
卜といいまず。フォーマットすると、それまで 
に録画した内容はすべて消まされます。 

ブラウザ 

ネットワーク上のページを表示するためのソフ 
トウエアでず。 

プログレッシブ出力 

〇 77. 79ぺージの「已2已 P (480 p )」 「イン 
ターレース出力/プ□グレッシブ出力」をご覧 
<ださい。 


リージョン番号(再生可能地域番号） 

世界を六つの地域に分け、それぞれの地域に 
定めた1から日までのを号をリージョンま号 
といいます。 U - ジョンま号はソフト(市販の 
DVD ビデオディスク)とプレー巾一招生機器) 
の両方に付けられ、これび一致しないと再生で 
さません。 

日本の U - ジョンま哥まに」です。 

U ニア PCM 音青 

「 L - PCM 」 の項目をご参照ください。 


プロテクト 

録画した内容を誤って消してしまわないように、 
書込みや消去の禁止を設定することでず。 

プ□バイダ 

ケーブルや電話回線に接続した機器をインター 
ネットに接続するサービスをしている会社の総 
称です。 

ブ□ー ドバンド 

ご家庭でいつでをインターネットを楽しめる、 
ADSL などのインターネット接続環境でず。電 
話モデムを使用するのに比べて、高まなアクセ 
スび可能です。 

マルチアングル 

市販の DVD ビデオディスクの特長の一つで、複 
数のカメラで角度を変えて撮影したをのを、一 
枚のディスクに収録し、再生時に好みに応じて 
アングルを選んで楽しめる機能です。（マルチア 
ングル記録のディスクで楽しめる機能です。） 

マルチ音声 

市販の DVD ビデオディスクの特長の一つで、同 
じ画像に巧して異なる音声をいくつち記録し、 
音声を切り換えて楽しめる機能です。 
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本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立 
したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々 
のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝 
または第三者の著作権が存在します。 

本機は、第王者が規定したエンドユーヴーライセン 
スアグ U - X ントあるいは著作権通知似下 、 FEULAJ 
といいます）に基づきフ U —ソフトウェアとして配 
巧されるソフトウェアコンポーネントを使用してお 
ります。 

「 EULA 」 の中には、実行形式のソフトウェアコン 
ポーネントを配布する条件として、当該コンポーネ 
ントのソースコードの入手を可能にするよラ求がて 
いるものがあります。当該に ULA 」 の対象となる 
ソフトウェアコンポーネントのお問い合わせに関し 
ては、1；{下のホームページをご覧いただ < よラお願 
いいたします。 

ホームページアドレス 

http :// www 3. toshiba.c 曰. jp / hdd - dvd/contact 
また、本機のソフトウェアコンポーネントには、東 
芝自身が開発または作成したソフトウェアを含まれ 
ており、これらソフトウェアおよびそれに付帯した 
ドキュント類には、東芝の所有権がを在し、著作 
権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護 
されています。なお、に ULA 」 の適用を受けない東 
芝自身が開発または作成したソフトウェアコンポー 
ネンツは、ソースコード提供の対象とはなりません 
のでご了承ください。 

ご購入いただいた本機は、製品として、弊社所定 
の保証をいたします。 

ただし、に ULA 」 に基づいて配布されるソフトウェ 
アコンポーネントには、着作権ちまたは薛社を含む 
第三者の保証がないことを前提に、お客様がご自身 


でご利用になられることが認められるものがありま 
す。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは 
無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の 
範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証 
は一切ありません。著作権やその他の第王者の権利 
等については、一切の保証がなく 、" as is " (現状） 
の状態で、かつ、明おか黙おであるかを問わず一切 
の保証をつけないで、当該ソフトウェアコンポーネ 
ントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性 
や特定目的適を性についての黙示の保証を會まれま 
すが、それに限定されるものではありません。当該 
ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関する 
すべての U スクはお客様が負うをのとします。また、 
当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥があるとわ 
かった場含、それに伴ラー切のが生費用や修理-訂 
正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。 
適用法令の定め、または書面による合意がある場含 
を除さ、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェ 
アコンポーネントの変更-再配布を為し得るちは、 
当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、 
または使用でさないことに起因する一切の損害につ 
いてなんらの責任も負いません。著作権ちや第兰を 
が、そのような損害の発生する可能性について知ら 
されていた場合でも同様です。なお、ここでいう損 
害には、通常損書、特別損害、偶発損害、間接損害 
が含まれます（データの消失、またはその正確さの 
喪失、お客様や第兰者が被った損失、他のソフトウェ 
アとのインタフェースの不適合化等ち含まれますが、 
これに限定されるものではありません)。当該ソフト 
ウェアコンポーネンツの使用条件や遵守いただかな 
ければならない事項等の詳細は、各に ULA 」 をお 
読み < ださい。 


本機に組み込まれた [ EULAJ の対象となるソフトウェアコンポーネントは、じ(下のとおりです。これらソ 
フトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場をは、対応する FEULAJ をよく読んでから、ご 
利用くださるようお願いいたします。なお、各に ULA 」 は東芝！;>(がの第王者による規定であるため、原文を 
記載します。 

本機で使われるフ U —ソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーヴーライセンスアグ U — >(ント原で 


対応ソフトウエアモジユール 


Linux Kernel 

Exhibit A 

Dusybox 


iptables 


glibc 

Exhibit B 

sec 


ppxp 

Exhibit C 

malloc 

Exhibit D 

libupnp 

Exhibit E 

libpn 旨 

Exhibit F 

pMON 

その他 




本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。 
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機能設定 
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X h i b i t A 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom 
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is 
intended to guarantee your freedom to share and change free software - to 
make sure the software is free for all its users. This General Public License 
applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other 
program whose authors commit to using it. (Some other Free Software 
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. 
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if 
you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you 
can change the software or use pieces of it in new free programs; and that 
you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone 
to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These 
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you 址 stribute copies of such a program, whether gratis 
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You 
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you 
must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps;(1)copyright the software, and (2) 
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute 
and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain 
that everyone understands that there is no warranty for this free software. 

If the software is modified by someone else and passed on, we want 
its recipients to know that what they have is not the original, so that any 
problems introduced by others will not reflect on the original authors' 
reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. 
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program 
will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be 
licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND 
CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a 
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under 
the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to 
any such program or work, and a "work based on the Program" means 
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or 
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification".) Each 
licensee is addressed as "you.. 

Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License^hey are outside its scope. The act of running the 
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only 
if its contents constitute a work based on the Program (independent of 
having been made by running the Program). Whether that is true depends 
on what the Program does. 

I.You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source 
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously 
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this 
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients 
of the Program a copy of this License along with the Program. 


You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2, You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute 
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices 

stating that you changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 

whole or in part contains or is derived from the Program or any 
part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively 

when run, you must cause it, when started running for such 
interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
License. 

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally 
print such an announcement, your work based on the Program 
is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 
sections of that work are not derived from the Program,and can be 
reasonably considered independent and separate works in themselves, 
then this License, and its terms, do not apply to those sections when 
you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to 
each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights 
to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right 
to control the distribution of derivative or collective works based on the 
Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program 
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of 
a storage or distribution medium does not bring the other work under the 
scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms of 
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following; 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable 

source code,which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, 

to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, a complete machine- 
readable copy of the corresponding source code, to be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange;or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to 

distribute corresponding source code. (This alternative is allowed 
only for noncommercial distribution and only if you received the 
program in object code or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it. For an executable work, complete source code 
means all the source code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and 
installation of the executable. However, as a special exception, the source 
code distributed need not include anything that is normally distributed (in 
either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
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that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to 
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy 
the source code from the same place counts as distribution of the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source 
along with the object code. 

4. Y0U may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise 
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties 
who have received copies, or rights, from you under this License will 
not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed 
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute 

the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing 
the Program (or any work based on the Program), you indicate your 
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
Program), the recipient automatically receives a license from the original 
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties to this License. 

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this し icense. If you cannot distribute so 
as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any 
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute 
the Program at all. 

For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 
License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any 
portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents 
or other property right claims or to contest validity of any such claims; 
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented by public license 
practices. Many people have made generous contributions to the wide 
range of software distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she 
is willing to distribute software through any other system and a licensee 
cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a 
consequence of the rest of this License. 

8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Program under this し icense may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so 
that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. 
In such case, this License incorporates the limitation as if written in the 
body of this License. 

9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the General Public License from time to time. Such new 
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and "any 
later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Program does not specify a version number of this 
License, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation. 

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free 
programs whose distribution conditions are different, write to the author 
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free 
Software Foundation, write to the Free Software Foundation ： we sometimes 
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals 
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally. 


NO WARRANTY 

11.BECAUSE THE PROGRAM に LICENSED FREE OF CHARGE. 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPlJCABl_E LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM "AS に " WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM に WITH YOU. SHOULD THE 
PROGRAM PROVE DEFECTIVE YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERV に ING, REPAIR OR CORRECTION. 

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY 
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 
INCLUDING ANY GENERA し SPECIAL IN 幻 DENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA 
B 曰 NG RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR 
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH 
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OFTERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free 
software which everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey the 
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line 
and a pointer to where the full notice is found. 

<One line to give the program's name and a brief idea of what it 
does.> 

Copyright ◎19yy <name of author> 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU General Public License as published 
by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, 
or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public 
し icense along with this program; if not, write to the Free Software 
Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 
02111-1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it 
starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for 
details type 'show w'. This is free software, and you are welcome 
to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details. 
The hypothetical commands 'show w' and ’show c ‘ should show the 
appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands 
you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items - whatever suits your program. 
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. 
Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the 
program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written 
by James Hacker. 

oignature of Ty Coon>,1 April 1989 Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your 
program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, 
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications 
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General 
Public License instead of this し icense. 
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E X h i b i t B 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute 
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GP し It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 
2 . 1 .] 


Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom 
to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are 
intended to guarantee your freedom to share and change free software - to 
make sure the software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages - typically libraries - of the Free 
Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use 
it too, but we suaqest you first think carefully about whether this license 
or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any 
particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, 
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you 
want it; that you can change the software and use pieces of it in new free 
programs; and that you are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the library or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or 
for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You 
must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link other code with the library, you must provide complete object files to 
the recipients, so that they can relink them with the library after making 
changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method;(1)we copyright the 
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission 
to copy, distribute and/ or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no 
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else 
and passed on, the recipients should know that what they have is not the 
original version, so that the original author's reputation will not be affected 
by problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any 
free program. We wish to make sure that a company cannot effectively 
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from 
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for 
a version of the library must be consistent with the full freedom of use 
specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary 
GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public 
License, applies to certain designated libraries, and is quite different 
from the ordinary General Public License. We use this license for certain 
libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a 
shared library, the combination of the two is legally speaking a combined 
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public 
License therefore permits such linking only if the entire combination fits its 
criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax 
criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because 
it does し ess to protect the user's freedom than the ordinary General 
Public License. It also provides other free software developers Less of an 
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are 
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. 
However, the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes 
a de-facto standard. Toachieve this, non-free programs must be allowed 
to use the library. A more frequent case is that a free library does the same 
job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by 
limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General 
Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free 
programs enables a greater number of people to use a large body of free 
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free 
programs enables many more people to use the whole GNU operating 


system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of the 
users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with 
the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using 
a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. Pay close attention to the difference between a "work 
based on the library" and a "work that uses the library". The former contains 
code derived from the library, whereas the latter must be combined with 
the library in order to run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS 
AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION 
AND MODIFICATION 

O.This License Agreement applies to any software library or other 
program which contains a notice placed by the copyright holder or other 
authorized party saying it may be distributed under the terms of this 
Lesser General Public License (also called "this License'). Each licensee is 
addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/ or data 
prepared so as to be conveniently linked with application programs (which 
use some of those functions and data) to form executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or work which 
has been distributed under these terms. A "work based on the Library" 
means either the Library or any derivative work under copyright law: that 
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim 
or with modifications and/or translated straightforwardly into another 
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
"modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it. For a library, complete source code means all 
the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
deTinition files, plus the scripts used to control compilation and installation 
of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope. The act of running a 
program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library 
(independent of the use of the し ibrary in a tool for writing it). Whether that 
is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's 
complete source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that 
refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a 
copy of this License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of 
it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such 
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that 
you also meet all of these conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating 

that you changed the files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to 

all third parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table 

of data to be supplied by an application program that uses the 
facility, other than as an argument passed when the facility is 
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in 
the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose 
remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a 
purpose that is entirely welldefined independent of the application. 
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Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied 
function or table used by this function must be optional; if the 
application does not supply it, the square root function must still 
compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable 
sections of that work are not derived from the Library, and can be 
reasonably considered independent and separate works in themselves, 
then this License, and its terms, do not apply to those sections when 
you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose 
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to 
each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights 
to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right 
to control the distribution of derivative or collective works based on the 
Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library 
with the Library (or with a work based on the し ibrary) on a volume of a 
storage or 址 stribution medium does not bring the other work under the 
scope of this License. 

3 . Y0U may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public 
License instead of this し icense to a given copy of the Library. To do this, 
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this 
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General 
Public License has appeared, then you can specify that version instead if 
you wish.) Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, 
so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent 
copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the 
Library into a program that is not a library. 

4 . Y0U may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of 
it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of 
Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete 
corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used 
for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from 
a designated place, then offering equivalent access to copy the source 
code from the same place satisfies the requirement to distribute the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source 
along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, 
but is designed to work with the Library by being compiled or linked with 
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this 
License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates 
an executable that is a derivative of the Library (because it contains 
portions of the Library), rather than a "work that uses the library'. The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for 
distribution of such executables. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header file 
that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative 
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true 
is especially significant if the work can be linked without the Library, or if 
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely 
defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data structure 
layouts and accessors, and small macros and small inline functions 
(ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, 
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables 
containing this object code plus portions of the Library will still fall under 
Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute 
the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables 
containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link 
a 'work that uses the Library" with the Library to produce a work containing 
portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, 
provided that the terms permit modification of the work for the customer's 
own use and reverse engineering for debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library 
is used in it and that the Library and its use are covered by this License. 


You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the 
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy 
of this License. Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding machine- 

readable source code for the Library including whatever changes 
were used in the work (which must be distributed under Sections 
1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the 
Library, with the complete machine-readable "work that uses the 
Library", as object code and/or source code, so that the user 
can modify the Library and then relink to produce a modified 
executable containing the modified し ibrary. (It is understood that 
the user who changes the contents of definitions files in the Library 
will not necessarily be able to recompile the application to use the 
modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. 

A suitable mechanism is one that (1)uses at run time a copy of the 
library already present on the user's computer system, rather than 
copying library functions into the executable, and (2) will operate 
properly with a modified version of the library, if the user installs 
one, as long as the modified version is interface-compatible with 
the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three 

years, to give the same user the materials specified in Subsection 
6a, above, for a charge no more than the cost of performing this 
distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from 

a designated place, offer equivalent access to copy the above 
specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these materials 

or that you have already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" 
must include any data and utility programs needed for reproducing the 
executable from it. However, as a special exception, the materials to be 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and 
so on) of the operating system on which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions 
of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating 
system. Such a contradiction means you cannot use both them and the 
Library together in an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library 
side-by-side in a single library together with other library facilities not 
covered by this License, and distribute such a combined library, provided 
that the separate distribution of the work based on the Library and of the 
other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do 
these two things; 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work 

based on the Library, uncombined with any other library facilities. 
This must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part 

of it is a work based on the Library, and explaining where to find 
the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the 
Library except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 
is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under tnis 
License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have not signed 
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the 
Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do 
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library 
(or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this 
License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing 
or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the 
Library", the recipient automatically receives a license from the original 
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
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otherwise) that contradict the conditions of this License, thev do not 
excuse you from the conditions of this し icense. If you cannot distribute so 
as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any 
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute 
the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty- 
free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 
License would be to refrain entirely from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, 
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents 
or other property right claims or to contest validity of any such claims; this 
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software 
distribution system which is implemented by public license practices. Many 
people have made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent application of 
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to 
distribute software through any other system and a licensee cannot impose 
that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be 
a consequence of the rest of this License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Library under this し icense may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so 
that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. 
In such case, this License incorporates the limitation as if written in the 
body of this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the Lesser General Public License from time to time. Such 
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
in detail to address new problems or concerns. Each version is given a 
distinguishing version number. If the Library specifies a version number of 
this License which applies to it and "any later version", you have the option 
of following the terms and conditions either of that version or of any later 
version published by the Free Software Foundation. If the Library does 
not specify a license version number, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation. 

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free 
programs whose distribution conditions are incompatible with these, write 
to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by 
the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the 
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

1 己 'BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE 
に NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPUCA 巨 LE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING 
THE COPYR に HT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE 
THE LIBRARY ,AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 円 TNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE R に K AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE UBRARY に WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY 
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY 
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY 
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERA し SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY 
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 


END OF TERMS AND CONDITIONS] 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible 
use to the public, we recommend making it free software that everyone 
can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General 
Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is 
safest to attach them to the start of each source file to most effectively 
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 

<one line to give the library's name and a brief idea of what it 
do 民 s.> 

Copyright ◎ <year> <name of author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2 of the 
License, or (at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FORA PART に ULAR PURPOSE. 
See the GNU Lesser General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General 
Public License along with this library; if not, write to the Free 
Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 
02111-1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. 
Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all 
copyright interest in the library Trob' (a library for tweaking knobs) written 
by James Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon,President of Vice 
That's all there is to it! 
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い h i b i t C 

•利巧と配巧 

Copyright ( c )1997.1 白 9 扫 ，1 999 The PPxP Development Team . 
All rights reserved . 

凹下の条件び満たされる限り、変更の有無に関係な<ソースおよびバイナ 
U 形式での再配巧と利巧を許可しまず： 

ソースコードの再配巧には上記の着作権表を、これらの条項と後述のを責 
条項びそのまま含まれていなければな0ません。バイナ U 形式の再配布に 
は上記の善作権表示、これらの条項と後述の免責条項び配布に含まれてい 
る文章、ちしくはその他の資料にそのまま含まれていなければなりません。 
このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての宣伝資 
料には下の文章を記載して下さい： 

この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェアび含 
まれています。 

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のために 
このチームや賛同を達の名前を利巧することはでをません。 

參ち責 

PPxP 開発チームび提供しているのはソフトウェアそのちののみであり、 
保証や貢任などを提供しているねけではありません。このソフトウェアを 
導入したり、利巧したりすることにより、あるいは何ちしないことによっ 
て生じたいかなる問題についてちこのチーム、そのメンバー、テスター、 
および本ソフトウェア内に名前び記載されている者び責任を負ラことはあ 
りません。 

E X h i b i t D 

This IS a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Dou 日 Lea 
and released to the public domain. 

Use, modify, and redistribute this code without permission or 
acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, 
complaints, 

performance data, etc to d 恼 cs.oswego.edu 

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:3 日 2002 Doug Lea (dl at gee) 

Note; There may be an updated version of this malloc obtainable at 
ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c 

Check before installing! 

い h i b i t E 

under an open source software 址 stribution license in 2000. 

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE に PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ‘‘AS にぃ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL. SPECIAL 
EXEMPLARY. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


ExhibitF 

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case 
of any discrepancy between tnis copy and the notices in the file png.h that 
is included in the libpng distribution, the latter shall prevail. 

COPYRIGHT NOT に t DISCLAIMER, and LICENSE: 

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following 
this sentence. 

libpng version 1.2.6, December 3, 2004, is 
Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson, and is 
distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 
with the following individual added to the list of Contributing A 山 hors 
Cosmin fruta 

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are 
Copyright© 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed 
according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the 
following individuals added to the list of Contributing Authors 
Simon-Pierre Cadieux 
Eric S. Raymond 
Gilles Vollant 

and with the following additions to the disclaimer: 

There is no warranty against interference with your enjoyment of the 
library or against infringement. There is no warranty that our efforts 
or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This 
library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory 
quality, performance, accuracy, and effort is with the user, 
libpng versions 0.9 7, January 1998, through 1.0.6, March 20, 200 0, are 
Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed 
according to the same disclaimer and license as libpng-0.9 巨 ， with the 
following individuals added to the list of Contributing Authors: 

Tom Lane 

Glenn Randers-Pehrson 
Willem van Schaik 

libpng versions 0.8 9, June 1996, through 0.9 6, May 1997, are Copyright 
© 1996, 1997 Andreas Dilger 

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, 
with the following individuals added to the list of Contributing Authors: 

John Bowler 
Kevin Bracey 
Sam Bushell 
Magnus Holmgren 
Greg Roelofs 
Tom Tanner 

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.8 8, January 1996, are C 叩 yright 
贷 1995, 1996 Guy Eric Schalnat. Group 42, Inc. 

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors' is 
defined as the following set of individuals: 

Andreas Dilger 
Dave Martindale 
Guy Eric Schalnat 
Paul Schmidt 
Tim Wegner 

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors 
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, 
without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for 
any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc, assume no 
liability for direct, indirect, incidental, special, exemplaiy or consequential 
damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, 
even if advised of the possibility of such damage. 

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this 
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to 
the following restrictions; 

1 . The origin of this source code must not be misrepresented. 

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be 
misrepresented as being the original source. 

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or 
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参考情報_ _ __ 

本機で使われるフ U —ソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーヴーライセンスアグ U —メント原で(英文）（つづき) 


r 

altered source distribution. 

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files 

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without 

"pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and 'pngnow.png" (98x31). 

fee, and encourage the use of this source code as a component to 

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source 

supporting the PNG file format in commercial products. If you use this 

is a certification mark of the Open Source Initiative. 

source code in a product, acknowledgment is not required but would be 

Glenn Randers-Pehrson 

appreciated. 

glennrp at users.sourceforge.net 

A "png_ge し copyright" function is available, for convenient use in "about" 

boxes and the like: 

3-Dec-04 

printf (" 。ふ s",png_ge し copyright(NULL)); 

L 



♦意匠-仕様-ソフトウェアは製品改良のため予告な<変更することがあ0ます。 

♦ 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておわなプラスチック部品にネオ質名表示をしていまず。 

《この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウェアび含まれています。 

※この製品に含まれているソフトウェアを U バース•エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはそ 
の他の方法で解析、および変更することは禁止されています。 


88 






故障かな…？と思ったときや、操作ができずに困ったときなどは、アフターサービスをご依頼になる前に、 
次の点をお調べください。 


電源びはい5ない 


電源を入れて画面び表示されるまでに 
時間びかかる 

電源「切」状態に動作音びする 


I 電源プラグび损けていませんか。 

• 停電で電源び切れていませんか？ま全保護装置び働いていることびあります。その際は、 
再度コンセントに差し込んで電源を入れてください。 

• 過大な静電気や落雷による電源電圧などの異常を受けたりしていませんか？本機を外部 
からの影響を受けない攝所に置いてください。 

• 本機び起動している途中であり、正常に動作しています。 

• 電源び r 切」状態でち、本機内部では歸画予約メールの取得やま組データの取得などの動 
作処理を行なっていることびあるため、フアンび回転します。 


テレビに映像び出ない 


本機を接続したら、テレビの映りび悪く 
なつた 


どのケーブルでテレビと接続すればい 
いのかわからない 


八イビジョン対応テレビと□端子を使つ 
て接続したが、テレビにをれいな映懷び 
出ない 

HDM I ケーブルで接続したび、映儘や 
音声び出ない/急に出なくなった 


•本撒とテレビをつなぐ接続コードび振けている、または抜けかけていませんか。 

• テレビ側の入力切換び間違っていませんか。 

^本機と接続している入力端子にテレビの入力切換を合わせてください。 

•【 D 2(480 P )】、【 D 3(10 S 0 り】、に4(720巧】出力に設定している場合、映像出力横)端子、 
S 端子からは映撒が出力されません。 

^『解懷度切換』を押して、出力を切り換えてください。 （ C > 導入-設定編39ページ） 

• アンテナ線を本機ーテレビに接続したときや、分配器を使って接続した攝合、受信電波レ 
ベルび減衰してしまラことびあります。この場合、市販のブースターを使ラと改善される 
ことびあります。 （!：> 導入-設定編37ぺージ） 

• アンテナ線び劣化していませんか。販売店にご相談ください。 

>お使いのテレビの取扱説明書をご巧意<ださい。 

テレビにどの端子びあるかご確認ください。 

政下の順びおすすめの接続端子です。 

① HDMI 入力端子 

② D 入力端子 ( D 4 対応推巽） 

③ S または S 1 、S 2対応入力端子 

④ 黄(コンポジット)入力端子 

>『解撤度切換』を押して、接続したテレビの D 端子 (□! 〜 4) に合わせて解像度を切り換え 


て < ださい。 （!：> 導入-設定編39ページ） 

■設定^ニューから、政下の設定を確認してください。 

一映像び映5ない場を、『解徹度切換』を押して出力を切り換えてください。 （ C > 導入- 
設定編3目ページ)その後、 r 映懷出力切換設定」を 【 HDMI 優先】に設定してください。 
(!：> 62ぺージ） 

-音声び出ない場合、「デジタル音声出力設定」を [ HDMI-AUT 日】 に設定してください。 
〇巨日ぺ ージ） 

• 本体表示窓に rHDMU と点灯しているか確認してくださし'1。点灯していない場合は、再度 
接続しなおしてみて < ださい。 

• HDMI 対応テレビの電源を入れ直してください。 

•本撒または HDM 關応テレビの電源び「入」状態のときに HDMI ケーブルを再度接続しなお 
してみて < ださい。 

■ HDM 网応テレビの電源を入れてか5約3日秒後に本機の電源を「入」にしてみてくださ 
い。 

• HDMI 規格に準拠したケーブルを使っているか確認してくださし、規格に準拠していない 
と、正しく動作しないことび南ります。 （!：> 導入-設定編39ぺージ） 

■ HDMI ケーブルを、コネクターを使って複数のケーブルで延長したとさは、性能の保証は 
でさません。 


ここをお調べ < ださい! 


困ったときの巧ミが去 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 
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参ち情報 


困ったとさの解決法（つづを） 


テレビび映らない 

地上アナ□グ放送びされいに映らない 


地上アナ□グ放送で、色び消えたり映徹 
び不安定になるチヤンネルびある 
地上デジタル、アナ□グ放送の映像び不 
安定 ((_ なる 


• アンテナ線びはずれている、またははずれかけていないか確認してください。 

•チャンネルの設定またはチャンネルの調整びずれていませんか。 

ーチャンネルの設定またはチャンネル微調整を再度行なってみてください。 

(〇導入-設定編己〇〜已3ページ） 

•電波び弱< あ0ませんか。 

ーアンテナの設置ち向を調整するか、市販のアンテナブースターを使巧してください。 
• 色び消えたり映撒び不安定になるとさは、 r 微調整」をしてみてくだごい。 


{〇 導入-設定編已3ページ） 

>地上デジタル、アナ n グ放送を本機で受信しているとを、アンテナか5はいる電波び強す 
ぎて、映像び不安定になるとさびあります。 

(例：受信びできなかったり、映撒にノイズび出るなど） 

そのとさには、設定メニューの r 地上放送受信感度」を【モード2】に設定してみてくださ 
し、。 （!：> 導入.設定編已3ページ） 

► 市販の放送波対応プースターを使ラと改善されることびあります。 （[> 導入-設定編37 
ページ） 


BS • CS デジタル放送対応アンテナを 
接続したが、放送び映5ない 


デジタル放送だけ映！5ない/映りび悪い • 電波の種類(目 S 、 11日度 CS 、 地上デジタル)に適をしたアンテナを使巧していますか。 

( C > 導入-設定編36ページ） 

• アンテナ線びはずれている、またははずれかけていないか確認してください。 

• アンテナの向さびずれていませんか。 

ーアンテナの向さを調整して<ださい。 

• B - CAS 力ードび正しく挿入されていますか。（1：>導入.設定編1 S ページ） 

• 積雪や豪雨、雷などで電波び弱くなっていませんか。 
^気象状況び改善されるまでお待ちください。降雨対応放送の場を、映撒の品質は通常に 
比べて悪くなります。 

• 市販の放送波対応プースターを使ラと改善されることびあります。 （!：> 導入-設定編37 
ぺージ） 

• 個人で目 S ■ 1 ] 0度巳 S デジタル放送対応アンテナを接続した場合は、旧 S • 11日度 CS 
アンテナ電源設定」を【パワーセーブ]に設定してください。 （!：> 導入-設定編68ページ） 
•日 S - 11日度 CS デジタル放送対応アンテナを使巧していますか。臣 S デジタル放送のみ 
を受信する場合でを、従来の BS アンテナでは受信できない場合びあります。 

• アンテナ線やアンテナプラグび装化またはショートしていませんか。 

►日 S ■ 11日度 CS デジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、ブースターなど 
を使用していますか。 

•風や振動により、アンテナの向きび変わっていませんか。アンテナを調整し、【日 S ■ 
1 ] 日度 CS アンテナレベル】でアンテナレベルび最大になる角度にしてください。 

(じ導入-設定編日9ページ） 

，着雪 (アンテナ）、 雨、雷雲などによる電波の減蠢び考えられます。日 S ■]] 日度 CS デジ 
タル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映徹や音声び止まったり、全く受信でをな 
くなることびちりますので、その際は、天候の回復をお待ちください。 

►降雨対応放送になっていませんか。雨の影響により、衛星からの電波び弱くなると、放送 
によっては電波び弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換わることびあります。降雨 
対応放送は画質、音質び悪くなることびちります。天候び回復すれば、元の画質、音質に 
戻ります。 

► 放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送び休止している場合びあります。放送び開 
始されるまでお待ち < ださい。 

>アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルなどを使巧していないか確認して 
<ださい。 

•携帯電話など本機の受信周波数帯喊に相当する周波数を使用している機器の影響によっ 
て、映撤や音声び出なくなる攝をびあります。 
^デジタル放送に対応したアンテナケーブルなどをご使用ください。 
►日ぶみ呂力ードは正しく挿入されていますか。 （!：> 導入-設定編18ぺージ） 

• 有料放送の視聴には、事前に放送事業をとの契約び必要です。 

有料放送(ペイ.パー-ビュー）び見ら ■ B - CAS カードは正しく挿入されていますか。 （!：> 導入.設定編18ページ） 

また、事前に放送事業者と契約して、購入の手続きを行なってください。 

電話回線を正しく接続していますか。 （!：> 導入-設定編43ページ） 

電話回線の設定を行なっていますか。 （!：> 導入-設定編目0ページ〜） 

天候の影響で日 S 、 CS デジタル放送び受信でさなくなることびあります。降雨対応放送 
び行なわれているとさは、クイックメニューから[信号切換】-【降雨対応放送]を選んで 
<ださい。 


特定のチャンネルの映像や音南び出な 
し、 


有料放送び視聴でさない 


れない 


雪や大雨のときに、 BS デジタル放送や 
CS デジタル放送び受信できない 


二をお調べ < ださい! 


アンテナの受信全般 


デジタル放送全般 
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引越しをしたら、データ放送や文字スー 

J く一表示び表示されな < なった 

• データ放送用の地臧設定は正しいですか。 

「郵便番号と地域の設定」 （!：> 導入-設定編己8ページ)を行なってください。 

未読の「お知らせ」びなくなっている 

• 「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知日せ」については、最大数を超えて受信し 
た場合は削除されることびあります。 （!：> 已8ページ） 

• 「ボード」については、そのとさ受信したものしか表示されません。 

• 「設定を出荷時に戻す」を行なうと、お知日せの内容は削除されます。 

視聴設定の暗証番号を忘れてしまった 

• 視聰設定 (!：> 導入-設定編日4ページ)の暗証番号は、パレンタル□ツクやカギ付さフォ 
ルダの暗証番号と異なり、忘れてしまったとをはご自身で変更することびでをないため、 
有償でのご対応となります。 

暗証番号を忘れた場合は、巧〇シ U - ズヴポートダイヤル ([> 裏表紙)」にご連絡ください。 

地上デジタル放送び受信でさない 

•地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか。 （!：> 導入•設定編1 ] ページ〜） 

• アンテナのち向は正しいですか。 

ーアンテナレベルの数値びルさい場台は、アンテナの方向調整をしてください。 （[：> 導入- 
設定編白9ぺージ） 

•日- CAS 力ードは正しく挿入されていますか。（〇導入.設定編18ぺージ） 

• 初期スキャンを巧ないましたか。 （ C > 導入-設定編己4ページ） 

• お住まいの地域で放送は行なわれていますか。 

^地上デジタル放送び巧なわれているかを、わよりの放送局にお問い合わせください。 

•共聴システムご使用の攝合、共聴システムは地上デジタル放送に対応(パススルーち式） 
になっていますか。 

一 CATV の場をは、ご契約の CATV を社に、その他の場合は共聴システムの管理ちにお問 
合せ < ださい。 

引越しをしたら、地上デジタル放送び受 
信で走なくなった 

•県州こ引っ越した場合は、「初期スキャン」 （!：> 導入-設定編巳4ぺージ)を行なってくだ 
さし、 

•県内で引っ越した場さは、「再スキャン」 （ c > 導入-設定編已日ページ)を行なってくださ 
し、。 （ j ヒミ毎道エ U アでは r 初期スキャン」の場合びあります。） 

「地上□アンテナレベル」画面では受信で 
さるチヤンネルび、それな外のときには 
受信でをない 

• 「再スキャン」 （!：> 導入-設定編已已ぺージ)を行なってください。 

イーサネツト通信びできない 

( LAN 端子を使った双ち向サービスびで 

さない） 

• LAN 端子は正しく接続されていますか。 （!：> 14ページ〜） 

• イーサネツト利用設定を[利巧する】に設定してください。 （!：> 導入-設定編78ページ） 

ダイヤルアツプ通信びでをない 

• 電話回線は正しく接続されていますか。 （!：> 導入-設定編43ページ） 

• r 通信接続ちま選択」を【イーヴネツト優先】に設定していますか。（〇導入•設定編77ペー 
ジ） 

通信速度び遅い、不安定 

• 接続ケーブルび長すざる場合、通信速度び遅くなることびあります。 

■接続機器の使巧状況によっては、通信速度び遅くなる場合びあります。（データ量び多い 
場をなど） 

• イーサネツト通信の場合、通信環境によるわの ( ADSL の場合、電話局から遠いなど)では 
あ0ませんか。 

• 回線び混んでいると、通信速度び遅くなることびあります。 

ケーブルテレビ ( CATV ) で地上デジタル 
放送は受信でをない？ 

■ CA 下 V パススルーち式でサービスび行なわれていれば、受信で走ます。受信でさるの 
は rUHF 、 VHF 、 ミツドバンド （MID : Cl 3〜 C 22) 帯、スーパ ー A イバンド ( SH 日： 
巳23〜 C 邑 3) 帯」です。（トランスモジュレーションち式には対応しておりません。） 
詳しくは、提供の CATV 含社にお問い合わせください。 

DVI 端子びついたモニターとつなざたい 

•本機の HDMI 出力端子と DVI 入力機器(モニターやプロジェクターなど）と接続するとさ 
は、 HDMI - D 川変換ケーブルび必要です。ただし、接続する機器やケーブルによっては、 
映撒び出力されないことびちります。接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

地上アナ□グ放送に切り換え!5れない 

• ITS 」 を選んでいませんか。 

一 『 W 録』を押して、 「 RE 」 に切り換えてください。 


二をお調べください! 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 


デジタル放送全般(つづを) 


地上デジタル放送の受信など 


CATV とのが部機器 
接続 との接続 
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参考情報 _ 

困ったとさの解決法（つづさ) 



このよラなとさ 

ここをお調べください！ 

映撒び伸びてしまったり、画面内におさ 
ま！5ない 

•設定メニューから r 操作-表お設赴- 「 TV 画面形状」を選び、お使いのテレビに合わせて 
画面比を変更してください。（〇導入-設定編49ページ） 

• DVD - R / RW (\/ ideo フォーマッ ト) に1目： 9 ロイド)の映像を録画したとさは切り換わり 
ません。 

• 【4 : 3ノーマル]に設定しても DVD ビデオディスクや録画モードによっては14 : 3 LB ] 
に切り換わることびあります。 

•オートワイド機能に対応している端子で接続してください。ワイドテレビと接続すると 
きは、アスぺクト比(画面の横-縦比)の異なった映像を自動的に識別する機能(オートワ 
イド)を持つ、テレビの S 1 (または S 吕）、□端子または HDMI 映像入力端子と接続してく 
ださい。 

ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像びフルモードで記録されたも 
のびあります。このような場合には、 S ] (または S 2)、 D 端子または HDMI 映撒端子で 
接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に1色9のアスぺクト比で映像を表 
术しぶ!^ 0 

• 本機で設定できないとさは、テレビ側で設定してください。 

「はじめての設定」び表示されない/ 

をラー度やり直したい 

• 「スタート;>< ニュー」一 r 設定;ニュー」 一 「はじめての設定/管理設定」 一 「はじめての設定」 
を選び、設定を行なってください。 （ C > 導入-設定編4目ぺージ） 

時刻びずれている 

• 設定メニューから r 操作-表示設定」 一 r 時刻設定」を選び、変更します。 

また' 「ジャストク□ック」を設定すると、自動で時刻ををわせます。 

0 導入-設定編47ページ） 

画面に [3 マークび表示されている 

•未読のデジタル放送のお知5せ(放送局か5のお知らせ/本機に関するお知らせ)びある 
ときに表示されます。 

お知 b せを読みたいとさは、設定;>< ニューから r はじめての設定/管理設定」一「デジタル 
放送のお知らせ」の順に選んでくださし、お知らせを表示するとマークは消えます。 

番組表を冉 DAMS に設定したび、表示さ 
れない 

•テレビ朝日系列を受信できない地域では冉 DAMS からの番組表データを受信でさません。 
(2 日07年]日月現在、富山-福井-山梨-鳥取-島根■高知■徳島-宮崎では、ご利巧い 
ただけません。また、上記 U ■(がの地域でを、受信状態や電波の状態によって利用でさない 
場をびあります。） 

• ADAMS 設定直搔に番組表を表示してわ、データを受信するまで番組表は表示されませ 
ん。一曰数回、番組データを受信するので、それまでしばらくお待ちください。 

番組表び表おされない 

• r 番組ナビ」-「番組ナビ設赴 - r 塞組ナビチャンネル設赴の順に選び、表示したい放送 
に r 番組表表示」のチェック （✓) びはいっているかどうか、ご確認ください。 

•ま組表データを受信するまでは表示されません。設定してか5はじめて受信するまでに 
一日程度かかることびあります。 

BS デジタル-] ] 日度 CS デジタル放送 
アンテナと接続したところ、放送は受信 
でさたび番組表び表示されない 

• 番組表を表示するには、 r 番組ナビ」一 r 番組ナビ設定」一「番組ナビチャンネル設定」の順 
に選び、 BS デジタルまたは110度 CS デジタルの r 番組表表ち」にチェック (✓) を入れて 
<ださい。 

(番組表データを受信するまでに、しばらく時間びかかることびありまず。） 

CATV やスカパー！の番組表び取得で 
さない 

• CATV やスカパー！の塞組を番組表に表示するには追加設定び必要です。 

UTF の設定を行なっている場合は、ま組表を利用して録画でをます。 

① 本機びブ□ー ドバンド常時接続環境につなびっている。 CC > 14ページ〜） 

② 塞組表情報取得先び iNET に設定されている。 （!：> 導入-設定編72ページ） 

③ 番組表に表示するチャンネルの追加設定び済んでいる。 （!：> 導入-設定編75ページ） 

デジタル放送の番組表がところどころ 
掠けている 

• デジタル放送の受信状況などによって起こるをので、故障ではありません。 

デジタル放送の番組表表示中に r クイックメニュー」を押して、[番組表更新】を選び、最 
新の番組データを取得すると、 r 歯损け」巧態び改善されることびあります。 

また、番組データを正しく取得するには、毎日3時間上、本機の電源を待機状態にして 
お < ことび必要です。 

ま組表の縦横表示を切り換えたい 

•番組表表示中に『クイックメニュー』を押して、【縦横表示切換】を選んでください。 

「地上アナ□グ/ライン入力の塞組デー 
夕取得」で iNET から AD 冉 MS に切り換 
文！5れなし'! 

• 「おすすめサービス」を【利用する】に設定していませんか。 

「おすすめサービス」を【利用する】に設定していると、 ADAMS から iNET には切り換えら 
れますび、 iNET から ADAMS には切り換え5れなくな0まず。「おすすめサービス」を【利 
巧しない]に設定してください。 （!：> 操作編78ページ） 
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DVD や CD の再生びでさない 


市販の DVD を再生しているとさに、『音 
声/音多』ボタンを押しているのに音青 
び日本語に切り換わらない 

内蔵 HDD のタイトルび再生でさない 

ビデオテープび再生できない 

再生中に、不自然なブ□ック状のノイズ 
(ブ□ックノイズ)び見えるときびある 


DVD ビデオディスク挿入時に放送内容 
の番組説明び表示でをない 


作成した DVD ビデオディスクのま組説 
明び表示でをない 

録画したはずのタイトルび r 見るナビ」 
で表示されない 


HDD / DVD から VTR に切0換わらなし） 


タイトルの削除ち法を知りたい 


他の機器で作成したディスクが再生で 
さない 

CD - R や巳 D - RW に言己録してある JPEG 
画像の再生ができない 


二をお調べください！ 


•記録されているフォーマットび未対応、または、 U —ジョン番号び本機で再生できるディ 
スク政列の番号ではないですか。 

ーディスクを確認してください。 

•ディスクによごれまたは傷び付いていませんか。 

ーディスクのよごれを取る、または交換して<ださい。 

• DVD な外のドライブび選ばれていませんか。 

一『ドライブ切換』を押して、 「 DVD 」 に切り換えてください。 

• r 再生できません」と表示されたとさは、ディスクを取り出してください。 

• DVD ビデオに日本語の音声びはいっているかどラかご確認ください。 

日本語の音青びはいっているのにをかかわらず、『音声/音多』を何度か押してを切り換わ 
5ないときは、 DVD 側のメニュー画面か！5音声を切り換えてください。 

※リモコンのボタンでの切換えはディスクによっては制限されている攝をびちります。 

• HDD な外のドライブび選ばれていませんか。 

一『ドライブ切換』を押して、 「 HDD 」 に切り換えてください。 

• V 下 R ながのドライブび選ばれていませんか。 

一『ドライブ切撰』を巧して、 rVTR 」 に切り換えてください。 

•じ(下の場合に発生することびあります。 

一元の映撒にブ□ックノイズびすでにちる状態での録画の場を 
一天候などによって、受信状態び悪化した状態での録画の場合 
一画像レート設定び低い状態での録画の攝合 
一画面の激しい変化に映像処理び対応でさない攝合 
-ディスク上の物理エラーによる場合 

(なお、巧蔵 HDD の寿命によって大量に発生する場合は内蔵 HDD の交換び必要です。 
販売店または r 東芝家電修理ご相談センター」にご相談ください。） 

再生でディスクからデータを読み出すとさにエラーび発生すると、その部分でブ n ック 
ノイズび発生する場台びあります。この現象は、エラーび発生した部分を何度もくり返し 
て読み出す （ U トライ）と起こりにくくなりますび、そのかわりに再生び途中で遅くなっ 
たり止まったりする可能性び高くなるので、本機ではエラー発生時の読みなおし回数を 
制限して、そのときの再生び遅れたり止まったりしないよラにしています。 

•市販の DVD ビデオディスクやファイナライズ済みの DVD - R/RW ( Video フォーマット） 
ディスク挿入時に 「 DVD 」 び選ばれていると、『モード』『番組説明』『戻る』のボタンはそ 
れぞれ『トップ;ニュー』『；><ニュー』 『 U ターン』として動作します。 

停止中に放送画面の番組説明を表示するときは、『ドライプ切換』を巧して、 「 HDD 」 に切 
り換えて < ださい。 

•本機で作成したディスクの番組説明を表おするには、見るナビや編集ナビ画面を表ちし、 
対象のタイトルにカーソルを台わせた状態で『番組説明』を押してください。 

• 自動削陈槪能で削除された可能性びあります。 

自動で削除されないよラにするには、タイトルを保護してください。 

{〇 操作編1日4ページ） 

また、録画予約の隙に r 自動削除」を【しない】に設定しておけば、タイトルび自動削除され 
ることはありません。 

• 追っかけ再生をしていませんか。 

^追っかけ再生を終了します。（〇操作編114ページ） 

• HDD / DVD で再生をしていませんか。 

一再生を停止します。（じ操作編10日、10 7 ぺージ） 

• 政下のちまをご参考ください。 

①見るナビを表示し、削除したいタイトルにカーソルを合わせます。 

③1」モコンの『クイックメニュー』を押して【タイトル削隙】を選び『決定』を巧します。 
③削隙確認;><ッセージび画面上に出てさます。選択肢で【はい】を選んで『決定』を押すと、 
タイトルは削除されます。 

※一度削除したタイトルは元に戻すことびできません。よく確認をしたラえで削除し 
て < ださい。 

上記のち法外にわ、複数のタイトルを削除する方法 ( r 一括削除」 （!：> 操作編142ペー 
ジ )） びおります。 

• 他の機器で作成されたディスクは互操性び低く、再生でさない場合びちります。 

• CD - DA フォーマットで記録された CD - R や CD - RW は再生できますび、 」 PEG 画徹などび 
記録されているディスクの再生はできません。 

• 本徽ま CD - R や CD - RW には記録でさません。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 
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参ち情報 


困ったとさの解決法（つづさ） 


海外で購入した DVD ビデオディスクは 
再生でさる？ 


市販の HD DVD ビデオディスクび再生 
でさない 

市販のブルーレイディスクび再生でさ 
ない 


> UTF のディスクは再生可能です。 

-映像ち式び NTSC で記録されている。 

- DVD ビデオの場合、 U - ジョン〕ード/番号び 「 ALU またはに」を含んでいる。（ディ 
スクのジャケットなどに記載されています。） 

> DVD ビデオディスクでも、正式な販売地域が列のディスクや業務用ディスクなどの中に 
は、本機での再生び禁止されているものびあります。正式な販売地域政外のディスクは再 
をでさません。（正式な販売地域のディスクでをすべてディスクの再生を保証するわので 
はあ0ません。） 

>本撒は HD DVD ディスクには対応していません。 

>本撒はブルーレイディスクに対応していません。 


録画予約びでさない • 時計の時刻設定はしていますか。 

^時刻設定をしてください。 （!：> 導入-設定編47ページ） 

• 予約内容びいっぱいになっていませんか。 

一不要な予約を取り消してください。 （[> 操作編71ページ） 

I 歸画中に、録画予約をキャンセルでをな■予約録画中は、録画予約をキャンセルでさません。現在の録画び終了してから、予約キヤ 

ンセルしてください。 


い 

近接した 二つの ま組 (7 時〜8時、 S 時〜 
9時など)を録画予約すると r 予約び重複 
しています」と表おされる 
予約録画終了後に電源び切れるよラに 
したい 


おまかせ自動録画を設定したはずなの 
に、「録画予約一覧」にま組び表示され 
なぃ 

毎週同じま組を録画予約したい 


•「 T 引と 「 RE 」 を使って、別の rw 録」で予約してください。 

または手動で、録画び終了して次の録画び始まるまでの間隔を、2分な上空けてください。 
(0- 操作編70ページ） 

• 電源び待機状態で予約録画び始まった場合、終了時刻に何を作業をしていないと自動的 
に電源び切れます。 

電源を入れていた場合は、録画中に『クイックメニュー』を押して、【録画終了時刻/電源 
設定】という項目を選び、『決定』を押すと、終了後電源【切る】の表示び出ますので、その 
まま『決定』を押して < ださい。 

これで設定完了です。※設定をしていてち、録画終了時刻に再生動作や編集などの操作を 
していると電源び切れません。 

• おまかせ自動録画は、最長2曰け内の番組を、設定した自動録画時間の範囲(合計)で自動 
的に録画予約します。2曰じ(内になってか5ご確認ください。 

• r 毎予約」（指定した周期での録画予約）びおすすめです。 r 録画予約(基本的な設定)」画面 
の【曰時】を選び、[毎水曜曰】など、毎過予約したい曜日と時間を設定してください。 

〇操作編目1ページ） 


DVD - RAM に録画びできない 


内蔵 HDD に録画びできない 


•「 TS 」 を選んでいませんか。 

^了3録画はでをません。 『 W 録』を押して 「 RE 」 に切り換えてください。 

* ディスクに誤消ま防止びされていませんか。 

ーディスクのライトブ n テクトタブを 「 PROTECT 」 の反対側にしてください。 

• ディスクにソフトプ n テクトび設定されていませんか。 

一子'ィスクのソつ トプ n テクトを解除してください。 （!：> 操作編169ページ） 

>パソコンや DVD レコーダーでディスクにブ n テクトびかけられていませんか。 

一設定した機器でプ n テクトを解隙してください。 

• ディスクの空さ容量び足りなくなっていませんか。 

^不要な部分を消去するか(1：>操作編102、142ページ)、または新たなディスクを準 
備してください。 

>ディスクの初期化をすると、問題び解決される場合びあります。 

ーディスクを初期化する (!：> 操作編44ページ） 

一 DVD - RAM 物巧フォーマットをする (!：> 操作編4已ページ） 

>コピー制限のある番組を録画でをるディスクですか。 

一 CPRM に対応した DVD - RAM であれば録画可能です。 

> HDD な外のドライブび選ばれていませんか。 

一『ドライブ切撰』を巧して、 「 HDD 」 に切り換えてください。 

>内蔵 HDD の空を容量び足りなくなっていませんか。 

^不要なタイトルを消去するか(〇> 操作編1日2、142ページ)、またはとってお走たい 
タイトルを DVD - RAM などにダビング(移動）してください。 （!：> 操作編148ページ〜、 
1己4ページ〜） 

>停電などでディスクに保護びかかっていませんか。 

一必要なタイトルを DVD - R 冉 M などにダビングしたちと、 HD □の初期化(全削除)をして 
<ださい。 


二をお調べください! 


再生(つづさ) 


録画予約 
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DVD - R / RW(VR フオーマツト) に 録画 
びでをない 


録画び止まらない 


歸画したはずのタイトルび見つからな 
ぃ 


録画品質を変更したい 


マジックチャプター機能び働かない 

接続した CATV (ケーブルテレビ） 
チューナー やスカ パー！チューナーの 
番組を録画したい 


CPRM 対応ディスクを使っているのに、 
歸画でをない 


市販の DVD ビデオの映像を録画したい 


二をお調べください！ 


•「 TS 」 を選んでいませんか。 

^了3緑画はできません。 『 W 録』を押して、 「 RE 」 に切り換えてください。 

• ディスクにソフトフ n テクトび設定されていませんか。 

^ディスクのソフトブ n テクトを解除してください。 （!：> 操作編16目ページ） 

•パソコンや他社機でディスクにプ□テクトびかけられていませんか。 

^設定した磯器でプ〇テクトを解隙してください。 CDVD - RW の場合） 

• ディスクの空き容量び足りなくなっていませんか。 

一不要な部分を消去するか ( DVD - RW の場合） （!：> 操作編102、142ページ)、または 
新たなディスクを準備して<ださい。 

•ディスクの初期化をすると、問題び解決される場をびあります。 CDVD - RW の攝合） 

^ディスクを初期化する (!：> 操作編44ページ） 

• コピー制限のある番組を録画でをるディスクですか。 

一 CPRM 対応のディスクであれば緑画可能です。 

•ナビ画面などびテレビ画面に表おされていませんか。 

^ナビ画面などび出ていると『停止』を押してを止まりません。 

• 現在どのドライブ ( HDD / DVD / V 下 R ) と 「 W 録」び選ばれていますか。 

一『ドライブ切換』を押して、録画先に合わせてドライブを切り換えてください。 

録画をしている W 緑にをわせて、 U モコンの 『 W 録』を押して口引または 「 RE 」 に切り換 
えて < ださい。 

そのあとに本体または U モコンの『停止』を巧します。予約録画の場合メッセージび表 
示されますので、その六ッセージに從ってください。 

• リモコンの『チャンネル切換/通常』スイッチび r チャンネル切換」側になっていませんか。 

一 r 通常」側に切り換えて『停止』を押してください。 

•正しい録画先を選んでいますか。 

一内蔵 HDD に録画したタイトルであれば 「 HDD 」 に、 DVD ディスクに録画したタイトルで 
あれば 「 DVD 」 に切り換えてください。 

• 自動削隙対象になっているタイトルではちりませんか？ 

^削除したくないタイトルは、自動削除を【しない】に設定して録画するか、タイトルを保護 
して < ださい。 

♦じ(下 の二つの ちまで、よく使ラ録画品質を五つまで設定、または変更でをます。 

- r 録画予約(基本的な設定)」画面で、【品質】を選ぶ。 

-停止中に『クイックメニュー』を押し、【録画品質設定】を選ぶ。 

停止中、『録画モード』を巧すたびに、設定した （1 〜已)の品質を切り換えることびでさます。 
• ジャンルによっては、7ジックチャプター機能び働かない場合びあ0ます。 

• チャプター数の上限に達すると、それな上のチャプターの作成はでさなくなります。 

• 政下の設定を行なっている場をは、塞組表を利用して録画できます。 

①本機びブ □- ドバンド常時接続環境につなびっている。 （!：> ] 4ぺージ〜） 

霞番組表情報取得先び iMFH こ設定されている。 （[> 導入-設定編72ページ） 

③番組表に表示するチャンネルの追加設定び済んでいる。 （!：> 導入-設定編7目ページ） 
•接続した CA 下 V やスカパー！チューナーで現在映っている番組を録画したいときは、接 
続した外部入力 ( L 1、 L 2) に切り換えてください。 

• Video フ ォーマッ トのディスクではありませんか。 

巳 PRM 対応ディスクでも、 VR フォーマットで初期化していないと、コピー制限のある番 
組を録画できません。 

一 VR フォーマットで初期化してください。（ただし、 DVD - R は一度初期化すると変更で 
きないのでご注意ください。） 

•市販されているほとんどの DVD ビデオなどは、録画禁止処理びされているため、録画は 
でさません。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 


録画(つづさ) 


95 

















参考情報 


困ったとさの解決法（つづを） 


プレイ U ストを編集しているときに、•似下の場合は、パーツ登録やプレイ U スト登録をすることびできません。 


パーツび追加でさない 


タイトルを結合でさない 


ファイナライズした5、解隙でさなく 
なつた 


-編集しているタイトル(プレイ U スト）自身、それに含まれるチャプター（プレイ U ス 
卜） 

-静止画タイトル、または静止画と動画び混在するタイトルやチャプター 
一録画中のタイトル、または録画準備中 
•じ(下のタイトルは、結をすることびでをません。 

一保護設定されたタイトル 
一静止画を含むタイトル 

- VR 録画され、結合すると9時間を超えるタイトル 
一 TS 録画され、結合すると約24〜27時間を超えるタイトル 

- TS タイトルと VR タイトル ( TS タイトルは TS タイトルと、 VR タイトルは VR タイト 
ルとだけしか結をでさません） 

• DVD - R ディスクは、一度ファイナライズしたら辭隙することびでをませんのでご注意く 
ださい。 


DVD - R / RW(\/ideo フオー マツ ト) にダ 
ビングびでさない 


Video フォーマツ トで初期化した DVD 
へ、 HDD に録画した内容をダビングし 
たいび、誤って DVD 互換モードを 【切】 
の状態で録画してしまった 

び表示されているタイトルを、ダ 
ビングしたい 


HDD に録画した胃、び表示さ 
れているタイトルのダビングがでさな 
し'! 


VTR とのダビングで r ダビングでさませ 
ん」といラメッセージび表示されて、ダ 
ビングでさなかった 


ネット de ダビングでさない 


♦ダビングしたいタイトルびじ (下 のを件にあてはまるときは、 DVD-R/RW (Video フォー 
マット）にはダビングでさません。 

① 選択したパーツが TS 録画されたタイトル 

② Video フォーマットのディスクには記録できない解像度で録画されたタイトル 

③ コピー制限のあるタイトル 

(DDVD 互換モード (!：> 操作編 48 ページ)を【切】で録画したタイトル 
•まず、ダビングモードに【ぴったり】または【画質指定】を選びます。 DVD 互換で【入(主)】 
または【入届リ)】を選び、 HDD から HDD にダビング(コピ ー) してくださし'1。できあびった 
タイトルは、 Video フォー マッ トのディスクにダビングできます。 （!：> 操作編 1 已目ぺ 一 
ジ） 

• コピーワンス （1 回だけ録画可能)ま組を録画したタイトルを表します。 

巳 PRM 巧応の DVD-RAM 、 DVD-R/RW (VR フォーマッ ト）ディスクに、 1 回 だけ「移動」 
びでさます。 DVD ディスクに直接録画したコピー禁止タイトルはコピーを移動わできま 
せん。 （!：> 操作編144ページ） 

• コピーでさる回数に制限のあるタイトルを表します。 

ダビング(コピー)するたびに、コピー可能な回数び減っていを、表示び阻 a に変わると 
「移動」しかでをなくなります。 DVD ディスクにダビングしたタイトルは、 DVD からは 
コピーち移動わでをな< な0ます。 

^コピー巧能な回数を確認してください。（〇操作編14己ページ） 

• CPRM 対応の DVD-RAM 、 DVD-R/RW (VR フォーマット ) じ(外のディスクを使って い 
ませんか？ 

ーデジタル放送などを記録でさる CPRM 対応のディスクを用意してください。 

• Video フ ォーマッ トで初期化していませんか？ 

一 DVD-R/RW (Video フォーマット）には、コピーも移動もすることびできません。 VR 
フォーマットで初期化してください。 

• ビデオテープは入っています か。 

^ダビングに使ラビデオテープを入れます。 

• 録画先 (HDD/DVO) に空き容量はありますか。 

^容量び足りない場合は、タイトルやチャプターを削除するなどして操作編1日2、 
142ページ)、空き容量をつくってください。 

•録画先び DVD-RAM だった場さ、プ□テクトびかかっていませんか。 

^プロテクトを解除してください。 （!：> 操作編1目9ページ） 

• HDD や DVD の録画でさるタイトル数の上限まで録画されていませんか。 

^タイトルをつなげたり汇> 操作編140ページ)、タイトルを削除して汇> 操作編1日2、 
143ページ)タイトル数を減5してください。 

•じ(下のよラな場を、またはじ(下のよラなタイトルはネット de ダビングでさません。 

-下 S 録画したタイトル(ダビング先び TS 録画対応機でもでさません） 

ーコピー制限のあるタイトル 

-ダビング先やダビング元に DVD-R/RW (Video フォーマット）を選んだ場を 
ーダビング先びネット de ダビング対応撒ではない 
♦将来の機種と接続した隙、本機発売時には想定していないドライブび認識された場合、ド 
ライブ欄に#已などの数字び表示される攝合びちりますび故障ではありません。 

• 将来の機種で、一部のドライブへのダビングに対応でさない場さびあります。 

•ダビング先のディスクび DVD-R(VR フォーマット ) のときは、ディスクの状態によって 
は、ダビングび中断される場をびあります。 


二をお調べください! 
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DVD - Video 作成ができない 

•じ(下のタイトルは DVD - Video 作成でをません。 

一 TS タイトル 

ーコピー制限のあるま組を録画したタイトル 
- DVD 互換モード (じ 操作編 4 S ぺージ)を倾に録画したタイトル 
一 DVD 互換モードを 【切】 で録画したタイトルでわ、政下のち法で DVD - Video 作成でき 
ます。 

まず、ダビングモードに[ぴったり]または晒質指定】を選びます。 DVD 互換で【入は)】 
または【入福!！）】を選び、 HDD から HDD にダビング(コピー）してください。でさあびっ 
たタイトルで DVD - Video 作成してください。 

ライン U ダビングでをない 

• じ(下の場合はライン U ダビングでさません。 

-市販の DVD ビデオディスクの内容 
ーコピー制限のあるタイトル 

- TS タイトル、または TS タイトルを含むタイトル(ブレイリスト)など 
一音楽巧 CD や見るナビなどの画面表示 
- L - PCM 目目けセ音声で記録された DVD ビデオディスク 

HDD に録画したロピー X 」のタイトル 
を DVD ディスクにダビング(移動）でさ 
なし、 

• CPRM 対応の DVD - RAM 、 DVD - R/RW ( VR フォーマット)じ(外のディスクを使ってい 
ませんか？ 

ー デジタル放送などを記録できる CPRM 対応のディスクを用意してください。 

• Video フォーマットで初期化していませんか？ 

一 DVD - R/RW ( Video フォーマット）には、コピーも移動わすることびでさません 。 VR 
フォーマットで初期化して<ださい。 

PAL 方式のビデオテープを HDD にダビ 
ングでさない 

• 本機では PAL 方式の入力信号をダビングすることはでさません。録画およびダビング巧 
能な信号ち式は曰本国内で標準の NTSC 方式のみです。 

ネット de ナビなどのネットワーク機能に関しては、 [>8 、 48 、已 1 、已 2 ぺージらご覧ください。 

，於咖 

•お使いのネットワーク環境にあわせて接続ち法を確認してください。 （0 14、1己ページ） 
• LAN ケーブルの種類は正しいですか？直接パソコンなどと接続する場合はク□スケーブ 
ルを、ルーターやモデムを介して接続する場合はストレートケーブルをお使いください。 
(!：> 14. 15ぺ_ ジ） 

•本機の r イーヴネット設定」、バソコンの設定を確認してください。 

詳しくは !：> 曰1ページ r ネッ ト ワークにつなび！5ないときは」をご覧ください。 

— 屢’ 

•本撒の電源ははいっていますか？ 

•お使いのブラウヴの種類とバージョン 、 」ava VM のバージョンはネット de ナビに対応 
していますか？ 

•本体名でアクセスできない攝合や、マッキントッシュをお使いの場创ま、ブラウザのアド 
レス入力欄へ本機のロアドレスを入力してください。 （〇 1目ページ） 

•本撒の r イーヴネット設定」、バソコンの設定を確認してください。 

• ファイヤーウォールやセキュ U ティソフトび影響している場合びあります。お使いの攝 
合、一時的に解隙するか、本機びネット接続を利用でさるよラに設定を変更する必要びち 
ります。（セキュ1」ティソフトによって設定ちまび異なります。） 

•詳しくは1：>已2ぺージ r ネット de ナビ-ヘルプ」をご覧ください。 

「ネツト de モニター」び表示されない 

• お使いのバソコンに日山 ckTinne 7.0.3 びインス1 -- ルされていますか？ 

•詳しくは!：> 48ページ r ネット de モニターヘルプ」をご覧ください。 

「ネツト deU モコン」や r ネツト de モニ 
ター」、「サムネイルー覧」などをクリツ 
クすると、ユーヴー名、パスワードの入 
力画面び表おされる 

♦本機の r イーヴネット設定」で設定した r 本体ユープー名」、「本体パスワード」を入力して 
<ださい。 

i 曙咖 

• iEPG に関する設定び正しくない可能性びあります。ネット de ナビから r ネット de ナビ設 
定」を確認してください。 

• i 巨 PG サイトの番組表から予約したとさにチャンネルび指定でをない場合、「ネット de ナ 
ビ設定」の r チャンネル名設定」で、チャンネル名の欄をお使いの iEPG 予約時に利用する 
チャンネル名にをわせる必要びあります。 

ネット de ナビ画面で riEPG 1」 riEPG 2」 
ボタンをク U ツクすると異常なアドレ 
スび表示される 

•ネット de ナビ画面で nEPGl 」 もしくは riEPG 2」 ボタンを押したときに、 http :// 本体名 
わしくは IP アドレス/@@@@@@のよラに、@び六つ挿入されたアドレスになるのは正常 
な動作ですので削除せずにご利用ください。 

(@びはいったアドレスは本機を通して iEP 白サイトを閲覧し、本機に予約を取り込める状 
態になっているとご理解ください。） 

DVD - Video の才 U ジナル;ニューび登 
録できない 

•背景に指定したビットマッブファイルに問題びある場合びあります。ファイルあ式、画像 
ヴイズをご確認のラえ、別のファイルなどで試してください。 


二をお調べください! 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 


ダビング(つづさ) 
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参考情報 _ 

困ったとさの解決法（つづさ) 



二をお調べください！ 


• U モコンモードび合っていない。 

一 U モコンのボタンを押したときに、本体表お窓に 「 DR - l 」「 DR -2」「 DR -3」 のいずれか 
び表示される場合は、本機と U モコンの U モコンモードををわせてください。 （!：> 導入- 
設定編81ぺージ） 

また、 U モコンの電池を入れ換えたとさや、本体の時刻表示び点滅したときには、それ 
ぞれの U モコンモードを確認してください。 

• リモコンの電池び消耗していませんか。 

^電池を交換してください。 （!：> 導入-設定編7ページ） 

• リモコンび受光部に向けられていない。 

^リモコン送信部を本磯受光部に向けて操作してください。 

• リモコンと受光部び違すぎる。 

一約 7 m じ(内のところで操作してください。 

• リモコンと受光部の間に障書物びある。 

^障青物を取り除いてください。 

•本機び U モコンオフモードになっている。 

一 U モコンオフモードを解除してください。 （!：> 導入-設定編81ページ） 

• 『チャンネル切撰/通常』スイッチび目的の操作に合っていない。 
^操作に合わせてスイッチを切り換えてください。（通常の操作時は r 通常」側） （!：> 操作 
編己ページ） 

•数字などは U モコンの『シフト』と一緒に押してみて < ださい。 

『シフト』 ボタンを利用ずる必要がちるまなケース 

-タイトル再生時、]/吕0スキップやワンタッチスキップ / U プレイをしたいときに、左ち 
カーソル移動や左ちページ移動などび動作してしまラ場含。 

^『シフりを押しなびら、目のの操作ボタンを押します。 

一文字入力画面で、入力した文字を全削除するとさ。 

一本機を通してテレビ放送を視聴中に、直接チャンネルま号を入力してチャンネルを切り 
換える場合。 

一 『 CH 番号入力』を使わずに、直接チャンネル番号を入力したい攝合。 

ーデータ放送の入力画面で、数字を入力する攝合。 

• シフト□ックしていませんか。 

一無操作で約1分経つと、シフト n ックは自動的に解除されます。手動で解除する場合は、 
『シフト』を3秒じ(上押してから操作してください。 （ C > 操作編4ぺージ） 


時計表示び ro : 日 0 」で点滅している 


► 時刻設定を行なってください。 （!：> 導入-設定編47ページ） 

コンセントを揣いた後、 ] 分な上経過してからコンセントを入れて時計表示び再び 
「日:日日」で点滅するとさは、内蔵電池び消耗している場台びあります。 

一販売店または r 東た家電修理ご相談センター」 （ c > 1日7ぺージ)にご連絡ください。 


本機底面び熱い 


本機び操作中に止まってしまい、15分 
上何を動作せず、本体や U モコンのボ 
タンに反応しなくなった 


>本撒の底面の温度び高くなることびちりますび、性能-品質には問題ありません。本機の 
底面を手で輔れると熱く感じる場合びあります。移動させるとをなど、底面を触れる際に 
は、電源プラグを振いて已分な上経ってから移動させてください。 

>本体の『電源』ボタンを約10秒間押し続けると、強制的に電源を切ることびでをます。た 
だし、この機能は操作不能時に電源を切るための緊急手段ですので、頻繁には行なわない 
でください。データやディスク自体に障害び出る可能性びあります。正常な動作中、特に 
「読込み中」、「処理中」のアイコンの表おやなどに行なラと、ディスクを初期化しなけれ 
ばならなくなる場合びちります。 

上記の操作を巧なっても電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントか5抜を、修埋 
をご依頼ください。 


■アフターヴービスをご依巧になる前に 

本機を修理に出す前に、内蔵 HDD の内容とライブラ U 情報を DVD - RAM にダビングし、バックアッ 
プしてください。修理の隙に内蔵 HDD の記録内容が消える場合があります。内蔵 HDD び異常になつ 
た場合でも、再生できるものはダビングしてください。修理の依頼をされるときは、付属の診断力 
ルテへの記入をお願いします。なお、破損-消失した記録内容の復旧はでさませんので、あらかじ 
めご了承ください。 
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テレビ画面に表示されるメッセージ画面口いて 


テレビ画面に政下のような内容のメッセージが表示された場合の巧応についてご紹介しまず。 
(メッセージの内容は、実際に画面に表示される文言とは一部異なる場合がありまず。） 


メッセージの巧客 

ここをお調べください 

■本機に登録されたディスクではありませ 
ん。ライプラリを開くと自動登録されま 
ず。 

DVD のディスク情報び本機に無いため表示される^ッセージです。ライ 
ブラリを手動で開けば自動登録されます。ライブラリ登録の必要びなけれ 
ば無視してち差し支えありません。 

また、このメッセージはライブラリ機能を【使わない】に設定すれば表示さ 
れなくな0ます。 （!：> 操作編171ページ） 

■録画状態に問題があり録画も再生もでを 
ません。 

録画した番組データび破損、または異常のために録画に失敗した可能性び 
あり、ディスクび読み書きでさなくなっています。この状態になると録画 
内容のダビングなどび一切でさなくなります。この状態か5回復するに 
はディスクを初期化してください。 ただし、初期化をずると、録画内容は 
ずべて消去されまず。（ディスクによっては初期化でをない場合びありま 
ず。） 

C > 導入-設定編8日ページにある免責事項に基づを、データの復旧-補償 
は一切応じかねますことをご了承願います。 

■ディスクに問題びあり、再生む巧•できま 
せん。 

ディスク上で何5かのトラプルび発生していますので、ディスクを初期化 
して<ださい。 ただし、初期化をずると、録画の客はずべて消去されまず。 

あらかじめご了承ください。 

■ディスクをチェックしてください。 

ディスクの認識び正常にできていませんので、ディスクを入れ直してくだ 
さい。ディスクを入れ直しても改善されない場含は、別のディスクでも試 
してみてください。 

■ディスクびよごれている可能性がありま 
ず。 

ディスクの記録面にホコリやよごれびついていないか確認してください。 
また、別のディスクでも試してみてくださし、。 

■このディスクは初期化できませんでした。 
ご使用になれません。 

ディスクのトラブルの可能性びあります。複数枚のディスクで同じメッ 
セージび表示されるときは、本体異常の可能性びあります。 

■ライトプ□テクトを辭除してください。 

カート U ッジ付き DVD - RAM のプ n テクトび設定されている可能性びあ 
ります。カート U ッジを確認し、 「 PR 日 TECT 」 のスライドスイッチび上 
にあがっていないか確認してください。また、本機非対応のタイプのディ 
スク ( DVD + R / DVD + RW など)び使用されていないか確認してください。 
本磯政かで作成されたディスクの場合、作成条件をご確認ください。 

■記録でさないパーツが含まれているため、 
中止しまず。 

DVD 互換モードを入(主音青）にして、画質指定ダビングを行なってくだ 
さい。高速-無劣化でのダビングはできません。 

■ DVD 互換モードが切で録画されたパーツ 
のためダビングでさません。 

DVD 互換モードを入(主音青）にして、画質指定ダビングを行なってくだ 
さい。高速-無祟化でのダビングはでさません。 

■コピープ□テクシヨン情報を検出しまし 
た。 

コピー禁止の情報び含まれているタイトルです。録画したタイトルの情報 
を確認してください。 

■ IP アドレスを取得できませんでした。 
DHCP を使わない設定で運用してくださ 
い。 

IP アドレスを取得でさていない状態ですので、 DHCP を使わずに IP アド 
レスなどを手動で設定してくださし、。 

■ DNS ヴーバーか6の応答がありません。 
DNS ヴーパ’一のアドレスを確認してくだ 
さい。 

DNS サーバーアドレスび正しく取得でをていません。パソコンでの設定 
値を確認するか、またはご契約のプ n バイダーに確認していただを、正し 
し、 DNS サーバーアドレスを設定してください。 
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参考情報 


テレビ画面に表示されるメッセージ画面について（つづを) 


メッセージの内容 

ここをお調べください 

■ DNS ヴーバーを利巧したる前の解決がで 
をません。 

ご契約のプ□バイダーに確認していただき、正しい DNS サーバーアドレ 
スを設定してくださし、。 

■ルーターか5の応答がありません。ルー 
ターとの接続を確認してください。 

ルーターとつなびっていない状態にありますので、接続を確認してくださ 
し、。 LAN ケーブルを抜を差しすると改善される場含びあ0ます。 

■ディスクトレイ、文は扉の異常でず。 

電源び待機状態の時に、本体の『開/開』を押して強制排出を行なって< 
ださい。どラしても取0出せない場合は、本体異常の可能性びあるため、 
〇!日7ぺージをご覧になり、修理をご依頼ください。 

■ HDD び取り外されたことを検出しまし 
た。 

物理的、あるいは何5かのトラブルによって、 HDD の内容または接続情 
報に異常を検出した状態です。 

正常に認識させるためには HDD を初期化してくださし V ただし、 HDD の 
内容はずべて消去されまず。あ5かじめご了承ください。 

■録画できる信号びありません。 

録画可能な信号び入力されていない状態です。接続やアンテナレベルを確 
認してくださし、。 

■再生でをませんでした。 

ディスクの読み取りに失敗している状態です。 

① HDD の場含は、電源を切り、電源プラグを入れ直してください。それ 
でち改善されない場合は HDD を初期化してください。 

ただし、 HDD の内容はずべて消去されまず。あらかじめご了承くださ 
い。 

霞 DVD の場含は、ディスクの記録面によごれやホコリびないか確認し、 
何度か入れ直して<ださい。また、別のディスクでち試してみてくださ 
い。 

■録画に失敗しました。 

ディスクへの記録に失敗している可能性びあります。 

① HD □で何度も起こってしまう場合、 HD □の記録状態に異常び発生し 
ていることび考え5れます。 HDD の初期化を行なってみて<ださい。 

ただし、 HDD のの客はずべて消まされまず。あ5かじめご了承くださ 
い。 

霞 DVD の場合は、ディスクの初期化を行なラか、別のディスクでわ試し 
てみてください。ただし、ディスクによっては初期化できない場合びあ 
0ます。 

■録画を開始でをません。ディスク情報を 
確認してください。 

録画できない条件び発生しています。ディスク情報を見て、録画時間、夕 
イトル数、ディスク保護を確認してみてください。 

■正常に電源が切5れませんでした。録画 
内容が失われた可能性がありまず。 

強制終了か、または正常に電源び切5れなかった可能性びあります。録画 
内容を確認してください。 

■ HDD の内容が複雑になりました。必要な 
内容をバックアップの上、 HDD をな]期化 
してぐださい。 

HDD 巧に細かいパーツび多<なり複雑化しています。早めに HDD 初期化 
を行なってください。ただし、 HDD の内容はずべて消去されまず。あ5 

かじめご了承ください。 
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DVD 初期化 

③操作編44 

DVD ダビング速度 

® 応用編已7 

DVD - RAM 物理フォ- 

—マット 感操作編4已 


® 応用編已7 

DVD-RW ( VR フォーマット）フアイナライズ 


③操作編162 

DVD - RW 記録フオー 

マツト設定 ® 応用編67 

DVD - Video 記録時画面比 ④応用編68 

DVD - Video 作成③操作編141、147、1已8〜1已〇 

DVD - Video フアイナライズ③操作編1已8、161 

D 端子出力 

①導入•設定編3日 

e メール予約 

® 応用編4日 

GOP シフトモード ( Video タイトル保巧用など） 


③操作編13已 

HDD (内蔵八ードディスク）③操作編37、38、已〇 

HDD 初期化(全削除) 

® 応用編已7 

HDD 初期化(番組表/ライブラ U 保持)④応用編57 

HDD パワーモード 

® 応用編已8 

HDD / RAM タイトル再生設定 ④応用編6已 

HDMI 

①導入•設定編38 


③操作編14 

HDM 腹続 

①導入•設定編14、41 

iEPG 

(3) 応用編8、20、28、30 

iNET 

①導入-設定編23、72、94 


③操作編78、17已 

My ジャンル 

③操作編53、81 

PPV 

③操作編31、90 

RE 

® 操作編13、17、34、3目、 


38、41〜43、已〇 

s 端子 

①導入•設定編1日、38 

TS 

③操作編13、17、34、36、 


38、41〜43、已〇 


④応用編74、78 

TV お好み再生 

③操作編114 

TV 画面お状 

①導入•設定編4日 

Video 作成ツール 

® 応用編38 


總ささ〈いん 


数字•アルファベット順 


1回だけ録画可能なま組 

①導入•設定編89 

③操作編46 

110度 CS 中継器切換 

①導入•設定編71 

110度 CS デジタル放送 

③操作編1日、28 

3けたチャンネルま号入力 

③操作編29 

A 1 

③操作編已日、巨2 

A 2 

④応用編27、74 

AAC 

①導入•設定編80 

③操作編16 

④応用編72、77 

A - BU ピート 

③操作編112 

ADAMS ①導入.設定編 29' 32、72、93 

③操作編8已、17已 

目- CAS カード 

①導入•設定編18、已7 

® 応用編77 

BS • 110度 CS アンテナ電源設定 

①導入•設定編68 

BS 中継器切換 

①導入•設定編71 

BS デジタル放送 

③操作編16、28 

目 S パススルーモード 

①導入•設定編70 

CATV ①導入.設定編16、2目〜28、41、曰1、已2 

70、74、7己、98 

感操作編8己 

® 応用編7日、77 

CH コードー覧表 

①導入•設定編日3〜9日 

CPRM 

①導入•設定編89 

③操作編42、46 

④応用編77 

CSV 保を 

® 応用編37 

DEPG 

③操作編176 

DL 

③ 操作編已日、巨2 

④ 応用編27、74 

DLNA 

④応用編4日、77 

DV 連動録画 

③操作編95〜97 

DVD 互換モード 

感操作編42、48、目4、 

146、！己6 


④応用編目8 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 
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総をさくいん（つづさ) 


Video フオーマット ® 操作編17、38、4日、42、 

44、48、13已、147、1已6、1己8 

® 応用編78 

Vide □フォーマット記録時設定 ③操作編48 


® 応用編目8 

Video タイトル再生範囲化 ③操作編131、134 

VR 

③操作編17、34、36、38、 


41、42、己日 


® 応用編78 

VR フォーマット 

③操作編17、38、40、42、 


44、13日、147、1目2 


® 応用編78 

VTR ③操作編124〜1 28' 1已2、1已3 

観 

③操作編17,3已、36、已1、已9 

あい5えお順 


お 


空を容量を調べる 

③操作編21、6日、16日、172 


④応用編37、42 

アスペクト比 

@応用編 68' "7 日、"78 

頭出し 

③操作編113、1巨8 

アナアナ変換 

①導入•設定編75、日3 


® 応用編78 

アングル切換 

③操作編107 

暗言正番号設定 

①導入•設定編64 


® 応用編目0 

アンテナ方向調整 

①導入•設定編69 

イーヴネット設定 

® 応用編1色 

イーサネツト利用設定 ①導入 • 設定編78 

一括削除 

③操作編142 

一括フォルダ間移動 

③操作編118 

移動 

③操作編1 16' 118、144 

インター レー ス 

①導入•設定編39 


® 応用編79 

映像切換 

③操作編30、32 

映像出力切換設定 

①導入•設定編3日 


® 応用編目2 

映像選択 

® 応用編27 

映像調整 

④応用編巨4 

映像調整選択 

® 応用編目3 


枝番号 

③操作編29 

® 応用編41 

エラー表示 

③操作編1已 

エンコータ'- 

® 応用編7目 

お気に入り番組（リスト） 

③操作編已3、72、7已 

おずすめサービス 

③操作編78 

® 応用編8 

お楽しみ番組 

® 操作編74、7己 

® 応用編58 

追つかけ再生 

③操作編114 

おまかせ自動録画 

@操作編72〜7目 

® 応用編31 

おまかせプレイ 

③操作編111 

おまかせプレイ U スト作成 ③操作編138 

音声の切換 

③操作編30、32、108 

か 

カギ付さフォルダ 

③操作編121 

® 応用編32 

画質指定ダビング 

③操作編143、147、！已日 

画面形状設定 

①導入•設定編4白 

画面比 

@応用編目 8' フ日、"78 

簡易確認テスト 

①導入•設定編67 

かんたんダビング 

③操作編148 

かんたんフォルダ 

③操作編117 

キーヮード 

感操作編目6、73、82 

® 応用編31、3目、37 

キーヮード設定 

感操作編82 

® 応用編36 

記録フォーマット 

③操作編17、38、40、44 

強制ディスクま号削除 

③操作編170 

近接予約確認 

③操作編70 

クイックメニュー 

感操作編5、31、77、 

80、131 

偶数/奇数チャプタープレイ U スト作成 

③操作編137 

クリップ映像 

③操作編7日 

現在曰時へジャンプ 

感操作編已已 

降雨対応放送 

③操作編32 

高速コピー管理ダビング 

③操作編143、147 

高速そのままダビング 

③操作編143、147 
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高レート節約 


感操作編己9 


® 応用編27、41 


コピー 

③操作編144、147 

コピー禁止タイトル 

③操作編46、144 

コピーワンス 

③操作編46、144 

コマ送り/コマ戻し 

③操作編110 

ごみ箱 

感操作編115、118、119 

® 応用編32 

ごみ箱へ 

③操作編118 

ごみ箱を空にする 

③操作編119 


を 


再生 (HDD/DVD) 

③操作編1日、100、107 

再生 (VTR) 

③操作編126 

サムネイル設定(サムネイル編集）感操作編1日日、 

139 

残量表示 

感操作編21、69、1目9、172 

® 応用編37 

時間指定ジャンプ 

③操作編80 

時刻設定 

①導入•設定編47 

視聴年齡制限 

①導入•設定編巨6 

自動削除 

③操作編63 

@応用編27、41 

シフト（ボタン） 

③操作編3 

絞り込み 

® 操作編ちち、77、83、167 

® 応用編2目、37 

字幕切換 

③操作編30、32、108 

字幕設定 

® 応用編己9 

字幕放送 

③操作編16、32、42、巨已 

ジャストク□ック 

①導入•設定編47 

ジャンプ ③操作編已已、77、80、102、1巨8 

ジャンル設定 

@操作編81 

® 応用編己7 

終了後電源切る 

③操作編已2、71、1已1、1已7 

手動ディスク登録 

③操作編171 

状態表示 

@操作編21 

初期化 

感操作編44 

® 応用編日7、8日 

シ U— ズ番組（リスト) 

③操作編已3、72、7已 

シ IJ— ズ予約 

③操作編72 

新規プレイ U スト作成 

； ③操作編137 


信号切換 

③操作編31 

人名検索 

③操作編67 

ズーム 

③操作編111 


スカパー! ①導入•設定編17、42、7己、99 


感操作編16、90、92 
® 応用編79 


スカパー！連動 

③操作編1已、92、93 

スカバー!連動設定 

①導入•設定編82 

スタートメニユー 

③操作編1日 

スチル集再生连度 

® 応用編6己 

スポーツ延長 

③ 操作編63、8日 

④ 応用編27、31 

ス□一再生 

③操作編110 

静止画 

® 応用編63 

設定メニュー 

①導入•設定編4曰 

③操作編1曰 

④応用編已4、已已 

設定を出荷時に戻す 

® 応用編己8 

還択キャンセル 

③操作編137 

選が済み全パーツ①前後3秒プレビュー③操作編140 

全チャンネル表示順/絞り込み設定③操作編84 

双方向通信サービス 

(双方向サービス） 

①導入•設定編43 

③ 操作編1日 

④ 応用編7已 

ソフトウェアのダウン□-ド ④応用編58,7巨 

ソフトウエアパージョン 

® 応用編已8 

ソフトプ□テクト 

③操作編16日 

た 

待機時省エネ設定 

® 応用編已8 

タイトル @操作編34、41、10日、106.144 

® 応用編61、79 

タイトル結合 

③操作編131、140 

タイトル毎レジューム 

@操作編1日4 

® 応用編6己 

タイトルサムネイル設定 

③操作編10已 

® 応用編68 

タイトル削除 

③操作編19、102、142 

タイトル情報 

③操作編103、131、169 

④応用編32〜34、37 

タイトル保護 

③操作編104、16日 

タイトル名一覧 

③操作編16日 
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参考情報 _ 

総をさくいん（つづさ) 


タイトル名変更 

③操作編10已、131，1巨9 


® 応用編33 

タイトル連続再生 

③操作編104 


® 応用編目5 

タイムサーチ 

③操作編113 

タイムス IJ ップ 

③操作編114 

タイム八一 

@操作編21 

④応用編43 

ダウン□ード 

® 応用編58、76 

縦横表示切換(番組表） 

③操作編已4 

ダビング 

③操作編130、143〜1巨4 

ダビング1日 

①導入•設定編89 

③操作編46、144 

ダビング中止 

③操作編1日1、1已已 

地上アナ□グチャンネ j レ設定 


①導入•設定編24、已〇 

地上アナ□グ放送 

①導入•設定編50、93 


③操作編16、28、36 


® 応用編79 

地上デジタルチャンネル設定 ①導入•設定編已4 

地上デジタル放送 

③操作編1巨、28、36 


® 応用編75 

地上放送受信感度 

①導入•設定編已3 

チャプター 

③操作編106、132 


® 応用編'79 

チャプター境巧シフト 

③操作編134、13已 

チャプター削除 

③操作編19、102、142 

チャプターサムネイル設定 ③操作編10已 

チャプター自動生成 

③操作編133 

チヤプター分割③操作編已1、64、6已、132、134 


④応用編27、41、巨7 

チャプター編集 

③操作編130、132 

チャプター名変更 

③操作編105、133、169 


® 応用編33 

チャンネル指定 

③操作編77 

チャンネルスキップ設定 ①導入•設定編已7 

チャンネル設定 

①導入•設定編50〜已6 

チャンネ J レ番号入力 

③操作編29 

チャンネル表示登録 

①導入•設定編74、7已 

チャンネル名設定 

® 応用編28 

チャンネルを変える 

③操作編27、28 


通信接続設定 

①導入•設定編77 

続さ再生 

③操作編104、10日 

ディスク情報 

③操作編131、16日 

ディスクの初期化 

③操作編1日、44 

ディスク名一覧 

@操作編166 

® 応用編37 

データ切換 

③操作編31 

データ放送 

感操作編16、3日、31 

® 応用編79 

デジタル音声出力設定 

①導入•設定編8日 

® 応用編6已 

電源の入/切 

①導入•設定編18 

③操作編13 

電話回線 

①導入•設定編43、60 

同一月金予約プレイ U スト化 ③操作編138 

同一毎週予約プレイリスト化 

同時録画 

③操作編3巨、已1 

同名番組検索 

③操作編67 

特殊再生モード 

③操作編112 

独立データ放送 

③操作編1日 

トップメニュー 

③操作編10日 

ドライブ切換 

③操作編3、已〇 

トレイ□ック 

③操作編18 

な 

並べ替え 感操作編77、84、1日3、167 

® 応用編32、37 

曰時指定ジャンプ 

③操作編80 

ネット de キーボード 

④応用編44 

ネット de ダビング 

③操作編1已7 

ネット de ダビング設定 

® 応用編1目 

ネット de ナビ設定 

® 応用編1目、2日 

ネット de モニター 

④応用編4巨 

ネツト deU モコン 

® 応用編43 

は 

バージョンアップ 

® 応用編76 

はじめての設定 

①導入•設定編18〜31 

早送り/早戻し 

③操作編110 

番号指定サーチ 

③操作編113 

ま組追つかけ 

③ 操作編63、88 

④ 応用編27、31 
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番組検索 

③操作編66、巨7 

番組購入限度額 

①導入•設定編已已 

番組購入情報の送信 

①導入•設定編已6 

番組購入履歴 

①導入•設定編已已 

番組情報 

③操作編20、已已 

® 応用編20 

番組情報取得 

③操作編フ！ 

番組説明 

③ 操作編20、已已、82 

④ 応用編22、2巨、33 

番組表 

①導入•設定編72 

③操作編已4 

番組表更新 

③操作編80 

番組ナビ 

③操作編已3 

番組ナビ設定 

①導入•設定編72 

番組ナビチャンネル設定 

①導入•設定編74、7已 

番組名フォルダ化 

③操作編已] 

番組 U スト 

③操作編已3、7已 

番組連動データ放送 

③操作編16 

ぴったりダビング 

③操作編143、147 

ビットレート表示 

③操作編113 

ビデオテープ/ビデオへッド 

③操作編124 

表示 CH 数/文字サイズ切換 

③操作編80 

表示切換 

③操作編103 

表示順/絞り込み設定 

③操作編84 

表示窓切換 

③操作編14 

表示モード切換 

感操作編已己 

品質変更 

③操作編43、1已6 

ファイナライズ 感操作編1目、149、161、！目2 

® 応用編80 

フアイナライズ解除 

③操作編1巨2 

フオーマット 

® 操作編44、4己 

® 応用編日7、80 

フォルダ瞄体 

® 操作編122 

® 応用編3己 

フォルダ機能 

感操作編11己 

フォルダ設定 

@操作編117 

® 応用編3己 

フォルダ表示順変更 

@操作編120 

® 応用編3己 

フォルダへ移動 

③操作編1 16' 118 

フォルダ名変更 

③操作編116 


® 応用編 35 


ぷちまど 

③操作編1日 

プレイリスト 

③操作編13日〜138 

プレイ U ストのつなぎ目確認 

③操作編137 

プレイ IJ スト編集 

③操作編13目 

フレームシフトモード (VR タイトル保巧用） 


③操作編13已 

プレビュー 

③操作編137、140 

プ□グレッシブ 

①導入•設定編3日 

プ□グレッシブ変換 

® 応用編目4 

頁指定 

③操作編102、168 

ペイ•パー.ビュー 

③操作編31、90 

別タイトル再生 

③操作編104 

編集ナビ 

③操作編130、1已4 

編集リモコン 

® 応用編4己 

放送局か6のお知 S せ 

感操作編8日 

® 応用編已8 

放送切換(チャンネル切換） 

①導入•設定編7 

③操作編27、28 

ボード 

® 応用編已8 

保護設定 

③操作編104、16日 

本機に関するお知6せ 

® 応用編已8 

ま 

毎予約 

感操作編日9、61、68 


® 応用編27 

前と結合 

③操作編133 

マジックチャプター 

感操作編6己 

マジックチヤプター/シーン④応用編27、41、67 

マジックチャプター/本編 


まとめてごみ箱に送る 

③操作編11日 

マルチチヤンネル 

感操作編已己 

マルチビュー 

③操作編30、32 

見なが S 選択 

③操作編2日 

見るナビ 

③操作編100 

ムービーボイス 

® 応用編已目 

無音部分自動チャプター分割 

③操作編64 


④応用編27、41 

メディア 

③操作編28 

メニューテーマ 

感操作編1已9、16日 


® 応用編38、39 

メニュー背景登録 

③操作編141 
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参考情報 _ 

総をさくいん（つづを) 


文字スーバー表示 

①導入•設定編已9 

文字の入力 

③ 操作編22、23 

④ 応用編36,44 

や 

ユーザー名/パスワード 

①導入•設定編22 

® 応用編'1 6 

ュ —ザ—予約 

® 操イ乍編己8、ら8、7ら 

® 応用編27 

有料放送 (PPV) 

①導入•設定編64 

③操作編31、日0 

予約の延長 

③操作編巨3,71、88、89 

予約のキャンセル 

③操作編60、71 

予約の変更 

③操作編70 

® 応用編2目 

予約録画の停止 

③操作編62 

ら 

ライブラリ 

③操作編1巨6 

® 応用編37 

ライブラ U 管理 

③操作編17□〜172 

ライブラ U 機能 

③操作編171 

ライブラI」情報の削除 

③操作編170 

ライブラ U で検索 

③操作編1巨7 

® 応用編37 

ライブラ U に追加 

③操作編171 

ライブラ U の書戻し 

③操作編172 

ライブラ U の基本操作 

③操作編1巨6 

ライブラ U の並べ替え 

③操作編1巨7 

® 応用編37 

ライブラ U のバックアップ ③操作編172 

ライブラ1」の表示 

③操作編1巨6 

® 応用編37 

ライン U ダビング 

③操作編147、1巨2 

ライン音声選択 

感操作編目曰 

® 応用編27、41、67 

ラジオ放送 

③操作編16 

ランダム再生 

③操作編112 

1」アルタイム追跡 

③操作編88 

U ピート再生 

③操作編112 


U モコンモード 

①導入•設定編81 

® 応用編62 

ルート罰明書 

①導入•設定編已白 

ル——トモ—— K 

® 操作編11己 

レジュ ーム 

© 操作編1日4 

@応用編6己 

録画 (HDD/DVD) 

® 操作編34〜3目、41、42、 

46、已0、92〜97 

録画 (VTR) 

③操作編12已 

録画映像モード 

® 応用編6目 

録画解像度設定 

® 応用編67 

録画可能時間 

③操作編174 

® 応用編"74 

録画実行チてック 

③操作編6曰 

録画終了時刻/電源設定 ③操作編52、71 

録画のりしろ 

感操作編6己 

® 応用編27、41、68 

録画品質設定 

感操作編43 

® 応用編6目 

録画モード 

③操作編17、43、已〇 

録画優先度 

③ 操作編日日、71，8日 

④ 応用編27、31，41 

録画予約③操作編已8- 

〜色日、目8〜71、79'93、94 

@応用編 26' 30x40 

録画予約一覧 

感操作編68 

® 応用編26 

論理フオーマット 

③操作編44 

わ 

ワンタッチスキップ 

ワンタッチ U プレイ 

® 操作編11日 

® 応用編6己 
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® 品の巧証とアフターヴービス 


化ずお読み<だをい 


巧証書（別添） 


保証書は、必ず「お買い上げ 
曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのラえ、販売店か 
5受け取っていたださ内容 
をよくお読みのあと、たい 
せつに保管して < ださい。 


捕修用性能部品について 


当社は、 VTR —体型 HDD & DVD レコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、 
8年保有しています。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するたがに必要な部品です。 

修理のために取0はずした部品は、弊社で引さ取らせていたださます。 

修理の隙、碟社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 


保証期間 

お買い上げ曰から1年間です。ただし、業務巧にご使用の場含、あるいは特殊使巧の場をは、保証期間内でを 
「有料修理」とさせていただをます。詳しくは保証書をご覧ください。 


修理を依巧されるとをは〜出張修理 


異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


保証期間中は 


商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 

呆証書の規定にしたびって販売店が修理させていただきます。 


ご連絡していたださたい內容 

品 

名 

VTR - 体型 HDD&DVD レコーダー 

お 

名 

RD - W 301 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 

所 

付近の目印などもをわせてお知らせ 
<ださい 

お 名 

前 


電話蚕 

口 


硬利メモ 



お買い上げ店名 


巧 （ ） — 


保証期間び週ぎているとさは 


商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 
有料で修理させていただきまず。 


お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。 


修理料金の仕組み 

技 

術 

料 

故障した商品を正常に修復するための料金で 
す。 


十 

部 

品 

げ 

修理に使用した部品代金です。 


十 

出 

張 

料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場をの費 
用です。 



商品の修理サービスはお買い上げの販売店びいたします。 

■ 修理-お取扱い-お手入れについてのご相談な5びにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けくださし、。 


乾居されたり、ご贈笞品などで販売店に修理のご相談ができない場合 

『ま芝家電修理ご相談センター』 

トウシパ ヨイ 

歲0120 -1048-41 


※フリーダイヤルは携帯電話- PHS など 
一部の電話ではご利用になれません。 


1^0 口日]^^^ 


《巧帯電話* PHS か5のご利用は 

東日本化区 d ヒ瓶！、東北、関東、甲信越、東風沖踊県） 

044-已 43-0220 (通 i ま料がかかりまず） 
西日本地区(上記な外） 06-6440-441 1(通話料びかか D まず） 


r 東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社び運営しております。 

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたしまず。 

利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や偏力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあります。 


■新商品などの商品選びや、お買い上げ後の基本的な取扱方法および編集やネットワークなどの高度な 
取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。 


ネット接続設定 


ネット芋ビ 


機能設定 


参ち情報 
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商品のお巧い□わせに関して 


一 商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱ち法、故障と思われる場台のご相談 

-新製品などの商品選びのご相談 

-各種ケーブルの接続などのご相談 

-1」モコン設定/時刻合わせ等の基本的な設定 

* 内蔵チューナーのチャンネル設定 

-電子番組表 (ADAMS) の設定 

-録画/再生/削除等の基本操作 

ミ主）ネットワーク接続設定を除さます。 


上記についてのお問い合わせは 

『ま 芝 DVD インフオメーシヨンセンター』 


f — 般回線か！3の'!トリ-ダイヤル I A 1 AA 〇ムクブ CC 

I ご利胤よ J U I ^U-yO-O/DD 

(フリーダイヤルは携帯電話- PHS など 
一部の電話ではご利用になれません） 


[^携帯電話からの' 
Iご利用は • 


ナビダイヤル 
(通話料有料) 


0570 -00-3755 


(PHS • —部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場台びあります） 


月〜±10:00〜20:00 ( 当な指定休業曰等を除く） 
日曜日.祝日10:00〜1反00 



一 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 一 

• ネットワークに関してのご相談 

• 録画/編集などの高度な操作について 

• その他の RD / AK シ U —ズの機能に関してのご相談 


上記についてのお問い合わせは 

『 RD シ ij — ズサポートタイヤル』 

0570000233 


ナビダイヤル 
(通話料ち料) 


(PHS • —部の IP 電話などでは、 

ご利用になれない場合びあ0ます） 


月〜±10:00〜18:00 ( 当な指定休業曰等を除 <) 

日曜日•祝日10:00〜1反00 (12:30 〜13:30は休止） 


■ホームページ上によくあるお問いちわせ情報を掲載しておりまずのでご利用ください。 

また、番組データ提供に関ずる情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問いちわせの前に、 
ly 下のホームページをご確認 < ださい。 

『 httD://www3.toshiba.cojp/hdd-dvd/support /』 


♦「東芝 DVD インフオメーションセンター」 「RD シ U- ズヴポートダイヤル」は株式舎社東芝デジタルメディアネットワーク社び 
運曽しております。 

♦お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたしまず。 

♦東芝グループ舎社または協力会社び対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供ずることがあ 
りますので、あらかじめご了承ください。 



©2007 Toshiba Corporation 
無断複製および転載を禁ず 


株式会社 まま 

デジタルディアネツトワーク社 

干] 0日一 80 0] 東京都港区芝浦] - 1 -] 


W 301 君議盘赚 


* 所在地は変更になることびありますのでご了承ください。 


79102300 
⑩ GX 1 D 00001 900 


































